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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 797 


19 Ιουνίου 2003 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών του Οικισμού «ΙΩΑΝΝΙ¬ 
ΝΑ IV» το Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 
(Συνεδρίαση 17/7.5.2003, θέμα 36). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περίτης κατ’όροφον 
ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971 
και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

β) Τις διατάξεις του Α.Ν. 163/1967 όπως τροποποιήθη¬ 
κε και αντικαταστάθηκε με τα Ν Λ. 946/1971 και 145/1973. 

γ) Την 26.296/8.4.2003 πράξη του Συμβολαιογράφου 
Ιωαννίνων Ευθυμίου Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ περί καταθέσε- 
ως του σχετικού φακέλου του οικισμού «ΙΩΑΝΝΙΝΑ IV» 
στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσο¬ 
στών, σχέδιο γενικής διατάξεως του Οικισμού και σχέδια 
κατόψεων, όψεων και τομών, ως και τα σχετικά στοιχεία 
κοστολόγησης προβαίνουμε: 

Στη σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οι¬ 
κισμού «ΙΩΑΝΝΙΝΑ IV» του Δήμου Ιωαννιτών, στοίχοι σα¬ 
ράντα εννέα (49), κατοικίες διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) 
με ημερομηνία κληρώσεως 21.12.1985, που ανοικοδομή¬ 
θηκε με δαπάνη του Ο.Ε.Κ. σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο: 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕ¬ 
ΔΟΥ 

1. Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
(αρχικά αγροτεμαχίου) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 
κατά μεν τον τίτλο κτήσης εξήντα οκτώ χιλιάδων σαράντα 
(68.040 γπ2), με βάση δετό προσαρτώμενο στοντίτλο κτή¬ 
σης τοπογραφικό διάγραμμα μέτρων τετραγωνικών εξή¬ 
ντα οκτώ χιλιάδων τριάντα ένα και 49% (68.031,49 πι2). 
Ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα και κατοχή του 
Ο.Ε.Κ., ορίζεται δε με τα στοιχεία 01-02-03-04-01 στο 
από 24 Οκτωβρίου 1979 τοπογραφικό διάγραμμα του οι¬ 
κοπέδου που έχει συνταχθεί από τον Πολιτικό Μηχανικό 
Γεώργιο I. Καρακίτσο και τον Αγρονόμο-Τοπογράφο Μη¬ 
χανικό Φίλιππο I. Καρακίτσο, έχει δε προσυπογράφει και 


θεωρηθεί από την Τοπογραφική Υπηρεσία του ΟΕΚ και 
συνορεύει: 

Βορείως και επί πλευράς 01-04 μήκους μέτρων διακο- 
σίων δέκα εξ και 8% (216,08 πι) με αγροτικές ιδιοκτησίες: 
α) Δημητρίου Καλαμπάκα και β) Δημοσθένους Μηλιώτη. 

Νοτίως και επί πλευράς 02-03 μήκους μέτρων διακο- 
σίων δεκαπέντε και 98% (215,98 πι) με αγροτική ιδιοκτη¬ 
σία Μιχ. Βραζιτούλη. 

Ανατολικώς και επί της πλευράς 03-04 μήκους μέτρων 
τριακοσίων δέκα τεσσάρων και 93% (314,93 πι) με τάφρο, 
πέραν αυτής με δρόμο και πέραντου δρόμου και κατά μή¬ 
κος αυτού με αγροτικές ιδιοκτησίες: α) Παπαδοπούλου, 
β) σύζ. Παντελή Παπάίωάννου, γ) Χρ. Τζιάλλα, δ) Χριστοφ. 
Τζιάλλα και ε) Σπυρ. Θεοδωρή και Γεωργίου Βότσικα. 

Δυτικώς και επί πλευράς 01-02 μήκους μέτρων τρια- 
κοσίων δεκατεσσάρων και 92% (314,92 πι) με καναλέτο 
άρδευσης, πέραν τούτου με αγροτικό δρόμο και πέραν 
αυτού με αποστραγγιστική τάφρο και πέραν αυτής με 
αγροτική ιδιοκτησία της ιδίας πωλήτριας του οικοπέδου 
Ευθαλίας χήρας Βασιλείου Παπαδημητρίου. 

2. Το ανωτέρω οικόπεδο (αρχικά αγροτεμάχιο) που κα¬ 
τά τον χρόνο κτήσης ευρίσκετο στην κτηματική περιφέ¬ 
ρεια της Κοινότητας Νεοχωροπούλου Νομού Ιωαννίνων, 
μεταγενέστερα δε εντάχθηκε εντός των διοικητικών 
ορίωντου Δήμου Ιωαννιτών, περιήλθε στην κυριότητα του 
ΟΕΚ ως εξής: 

Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξήντα οκτώ χι¬ 
λιάδων τριάντα ένα και 49% (68.031,49 πι2) που εμφαίνε- 
ται μετά στοιχεία 01-02-03-04-01 στο από 24 Οκτωβρί¬ 
ου 1979 τοπογραφικό διάγραμμα που συνετάχθη από 
τους μηχανικούς Γεώργιο I. Καρακίτσο και Φίλιππο I. Κα¬ 
ρακίτσο, από αγορά από την ιδιοκτήτριά του Ευθαλία χή¬ 
ρα Βασιλείου Παπαδημητρίου δυνάμει του με αριθμό 
2974/18-12-1979 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου 
Αθηνών Μαρίας θυγατέρας Στυλιανού Κωτσιγιάννη, που 
έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υπο¬ 
θηκοφυλακείου Ιωαννίνων στον τόμο 519 με αύξοντα 
αριθμό 49 και ημερομηνία μεταγραφής 19 Δεκεμβρίου 
1979. 

Το περιγραφέν οικόπεδο εμφαίνεται με τον αριθμό τριά¬ 
ντα εννέα (39) στο από 30-12-1966 επίσημο σχεδιάγραμ¬ 
μα της Διεύθυνσης Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουρ¬ 
γείου Γ εωργίας που προσαρτάται στον κτηματολογικό πί¬ 
νακα αναδασμού που επικυρώθηκε δια της με αριθμό 
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Ε/44569/1966 Υπουργικής Αποφάσεως και δημοσιεύθηκε 
στο με αριθμό 24/16-1-1967 Φ.Ε.Κ. 

Στηνπωλήτρια Ευθαλίαχήρα Βασιλείου Παπαδημητρί- 
ου το ακίνητο αυτό περιήλθε κατά πλήρες δικαίωμα κυ¬ 
ριότητας, νομής και κατοχής δυνάμει του με αριθμό 
384920/31-1-1967τίτλου κυριότηταςτου Υπουργείου Γε¬ 
ωργίας (Διεύθυνση Εποικισμού) που μεταγράφηκε νόμι¬ 
μα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ιωαν- 
νίνων στον τόμο 164 με αύξοντα αριθμό 88 και καταχωρή- 
θηκε στο Γενικό Βιβλίο Εκθέσεων του ιδίου 
Υποθηκοφυλακείου και με αύξοντα αριθμό 794. 

3. Επί του παραπάνω περιγραφομένου οικοπέδου 
εγκρίθηκε η ανέγερση του οικισμού εργατικών κατοικιών 
"ΙΩΑΝΝΙΝΑ IV" σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Τ.Υ. 3164/ 
16-10-1984 Απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων "Περί 
εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Οικισμού Οργανισμού 
Εργατικών Κατοικιών (Ο.Ε.Κ.) στην Κοινότητα Νεοχωρο- 
πούλου Ν. Ιωαννίνων", η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμ. 678/τ.Δ'/28-11-1980 Φ.Ε.Κ. 

4. Από το ανωτέρω οικόπεδο του οικισμού ένα τμήμα 
του εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων 
(4.000 πι2), άρτιο και οικοδομήσιμο και το οποίο εμφαίνε- 
ται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο από 
Απριλίου 1986 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού 
Αποστόλου Τσίβου επωλήθη προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία Νομαρχιακό Ταμείο Ιωαννίνων, το οποίο εδρεύ¬ 
ει στα Ιωάννινα (πλατεία Πύρρου) με σκοπό την ανέγερση 
διδακτηρίων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγείου. 

Τοτμήματου οικοπέδου εμβαδού 4.000 ττι2 συνορεύει: 

Βόρεια και επί πλευράς ΑΒ μέτρων εκατό (100,00 τη) με 
δρόμο οικισμού Ο.Ε.Κ. και πέραν αυτού με ιδιοκτησία 
Δημ. Καλαμπάκα. 

Νότια και επί πλευράς Γ-Δ μέτρων εκατό (100,00 τη) με 
πεζόδρομο και πέραν αυτού με ιδιοκτησία του ιδίου πω- 
λητή (Ο.Ε.Κ.). 

Ανατολικά και επί πλευράς Β-Γ μέτρων σαράντα (40,00 
πι) με δρόμο οικισμού Ο.Ε.Κ. και πέραν αυτού με ιδιοκτη¬ 
σία του ιδίου πωλητή (Ο.Ε.Κ.). 

Δυτικά και επί πλευράς Α-Δ μέτρων σαράντα (40,00 πι) 
με καναλέτο άρδευσης, πέραντούτου με αγροτικό δρόμο 
και πέραν αυτού με αποστραγγιστική τάφρο και πέραν 
αυτής με αγροτική ιδιοκτησία της Ευθαλίας χήρας Βασι¬ 
λείου Παπαδημητρίου. 

Η περιγραφόμενη έκταση περιήλθε στην κυριότητα του 
Νομαρχιακού Ταμείου Ιωαννίνων δυνάμει του με αριθμό 
5518/3-11-1986 συμβολαίου πώλησης ακινήτου της Συμ¬ 
βολαιογράφου Αθηνών Κατίνας Χρήστου Βλαχοπούλου 
και το οποίο έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία μεταγρα- 
φώντου Υποθηκοφυλακείου ΙωαννίνωνστονΤόμο 796 και 
με αύξοντα αριθμό 84 και ημερομηνία μεταγραφής 21-11- 
1986. 

Μετά την ανωτέρω πώληση το εμβαδόν του αρχικού οι¬ 
κοπέδου ιδιοκτησίας του Ο.Ε.Κ. ανέρχεται σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα ένα και 49% 
(64.031,49 πι2). 

5. Από το εναπομείναν οικόπεδο του οικισμού εμβαδού 
μέτρων τετραγωνικών εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριά¬ 
ντα ένα και 49% (64.031,49 πι2) διατέθηκε για δημόσιους 
και κοινόχρηστους χώρους έκταση εμβαδού μέτρων τε¬ 
τραγωνικών είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων έντε¬ 
κα και 09% (24.911,09 πι2), η οποία περιέρχεται στην κυ¬ 
ριότητα του Δήμου Ιωαννιτών ταυτόχρονα με την κατάθε¬ 
ση και την μεταγραφή της παρούσης συστάσεως και δεν 


μεταβιβάζεται στους οικιστές με την μεταβίβαση σε έκα¬ 
στον από αυτούς της αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας 
του. 

Στην ιδιοκτησία του Ο.Ε.Κ. παραμένει έκταση εμβαδού 
μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σα¬ 
ράντα και 50% (4.640,50 πι2). 

6. Ο οικισμός τούτος οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου 
εκτάσεως εμβαδού μέτρωντετραγωνικώντριάντα τεσσά¬ 
ρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα και 90% 
(34.479,90 πι2) η οποία μόνη αυτή αποτελεί το οικόπεδο 
των με την παρούσα πράξη συνιστωμένων αυτοτελών 
οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και μεταβιβάζεται 
στους οικιστές με την μεταβίβαση των οριζόντιων ιδιο- 
κτησιώντους και κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου που ανα¬ 
λογεί σε κάθε μία απ’ αυτές. 

7. Στο αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-1985 σχέδιο Αρίθμησης- 
Κλήρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Κ. εμφαίνε- 
ται ολόκληρο το αρχικό εκ μέτρων τετραγωνικών εξήντα 
οκτώ χιλιάδων τριάντα ένα και 49% (68.031,49 πι2) οικό¬ 
πεδο. 

Η ροζ επιφάνεια του σχεδίου τούτου είναι εκείνη που 
διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους. Η 
μπλε επιφάνεια είναι εκείνη που παραμένει στην κυριότη¬ 
τα του Ο.Ε.Κ. Η πράσινη επιφάνεια, ήτοι έκταση εμβαδού 
4.000 γπ2 έχει μεταβιβασθεί στο Νομαρχιακό Ταμείο Ιω¬ 
αννίνων για την ανέγερση σχολείου. Η λοιπή επιφάνεια 
του σχεδίου τούτου, η οποία αντιστοιχεί σε έκταση εμβα¬ 
δού μέτρων τετραγωνικών τριάντα τεσσάρων χιλιάδων 
τετρακοσίων εβδομήντα εννέα και 90% (34.479,90 πί2), 
αποτελείτο οικόπεδο του Οικισμού. 

Β.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο οικισμός που χαρακτηρίζεται με το λατινικό γράμμα 
IV έχει ανεγερθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο και πε¬ 
ριλαμβάνει διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) κατοικίες δια¬ 
τεταγμένες σε σαράντα εννέα (49) στοίχους (αριθμημέ- 
νουςαπό 1-31 και 33-50), επτά (7) καταστήματα και μία (1) 
αίθουσα συγκεντρώσεων. 

Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώνται 
και διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι οι παρα¬ 
κάτω αναφερόμενες και λεπτομερειακά περιγραφόμε- 
νες. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΝΑ (1) 

Ο στοίχος ένα (1) τύπου 2.12γ περιλαμβάνει τα υπ’ 
αριθμ. ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4) διαμερί¬ 
σματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/2.12γ/Α/1 / 
8-6-1981 σχέδιο κατόψεων στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/ 
2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ 
αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης 
της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα-μαιζονέτα έχει εμβα¬ 
δόν ογδόνταπέντετ.μ. και 10% (85,10τ.μ.) και αποτελεί- 
ται: από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% 
(42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλό¬ 
νι, τραπεζαρία, κουζίνα καινν.ο. και τον όροφο επιφάνειας 
σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει 
δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


11151 


Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με το διαμέρισμα δύο (2) 

Το υπ’ αριθ. δύο (2) διαμέρισμα-μαιζονέτα έχει εμβαδόν 
ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) και αποτελείται: 
από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% 
(42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλό¬ 
νι, τραπεζαρία, κουζίνα καινν.ο. και τον όροφο επιφάνειας 
σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει 
δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με το διαμέρισμα ένα (1) 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα τρία (3) 

Το υπ’ αριθ. τρία (3) διαμέρισμα-μαιζονέτα έχει εμβα¬ 
δόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) και αποτελεί- 
ται: από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% 
(42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλό¬ 
νι, τραπεζαρία, κουζίνα καινν.ο. και τον όροφο επιφάνειας 
σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει 
δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με το διαμέρισμα δύο (2) 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα τέσσερα (4) 

Το υπ’ αριθ. τέσσερα (4) διαμέρισμα-μαιζονέτα έχει εμ¬ 
βαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) καιαποτε- 
λείται: από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 
55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, 
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον όροφο επι¬ 
φάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περι¬ 
λαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με το διαμέρισμα τρία (3) 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΣΤΟΙΧΟΣ: ΔΥΟ (2) 

Ο στοίχος δύο (2) τύπου 2.12γ περιλαμβάνει τα υπ’ αριθ. 
πέντε (5) και έξι (6) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθ. 11337/2.12γ/Α/1 /8-6-1981 σχέδιο κατόψεων στο υπ’ 
αριθ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικι¬ 
σμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθ¬ 
μησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. καιπερι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. πέντε (5) διαμέρισμα-μαιζονέτα έχει εμ¬ 
βαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) καιαποτε- 
λείται: από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 
55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, 
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον όροφο επι¬ 


φάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περι¬ 
λαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με το διαμέρισμα έξι (6) 

Το υπ’ αριθμ. έξι (6) διαμέρισμα-μαιζονέτα έχει εμβαδόν 
ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) και αποτελείται: 
από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% 
(42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλό¬ 
νι, τραπεζαρία, κουζίνα καινν.ο. και τον όροφο επιφάνειας 
σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει 
δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με το διαμέρισμα πέντε (5) 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΣΤΟΙΧΟΣ: ΤΡΙΑ (3) 

Ο στοίχος τρία (3) τύπου 2.18γ περιλαμβάνει τα υπ’ 
αριθ. επτά (7), οκτώ (8), εννιά (9), δέκα (10) διαμερίσματα 
που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 11337/2.18γ/Α/1γ/ 
7-10-1982 σχέδιο κατόψεων-όψεων-τομής, στο υπ’ αριθ. 
11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού 
και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης 
- κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. επτά (7) ισόγειο διαμέρισμα έχει εμβαδόν 
ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30τ.μ.) και αποτελείται: από 
σαλόνι, χωλ, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.ο. 
Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου 
οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν δεκαεπτά και 51% (117,51 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 9 του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. οκτώ (8) διαμέρισμα του Α' ορόφου έχει 
εμβαδόν ογδόντα έξι τ.μ. και 70% (86,70 τ.μ.) και αποτε- 
λείται: από σαλόνι, τραπεζαρία, χωλ-κλιμακοστάσιο, δύο 
υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν είκοσι δύο και 31% (122,31 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 10 του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. εννιά (9) ισόγειο διαμέρισμα έχει εμβαδόν 
ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30τ.μ.) και αποτελείται: από 
σαλόνι, χωλ, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτρό-νν.ο. 
Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου 
οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
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τετραγωνικά εκατόν δέκα επτά και 51% (117,51 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 7του ιδίου στοίχου. 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα του Α' ορόφου έχει εμ¬ 
βαδόν ογδόντα έξι τ.μ. και 70% (86,70 τ.μ.) και αποτελείται: 
από σαλόνι, τραπεζαρία, χωλ-κλιμακοστάσιο, δύο υπνοδω¬ 
μάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιο¬ 
στά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
είκοσι δύο και 31% (122,31 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 8 του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 

Ο στοίχος τέσσερα (4) τύπου 2.18γ περιλαμβάνει τα υπ’ 
αριθ. ένδεκα (11), δώδεκα (12), δεκατρία (13), δεκατέσ¬ 
σερα (14) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.18γ/Α/1 γ/7-10-1982 σχέδιο κατόψεων-όψεων- 
τομής, στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διά¬ 
ταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 
σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ένδεκα (11) ισόγειο διαμέρισμα έχει εμβα¬ 
δόν ογδόντατρίατ.μ. και 30% (83,30τ.μ.) και αποτελείται: 
από σαλόνι, χώλ, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτρό-νν.ο. 
Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου 
οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν δεκαεπτά και 51% (117,51 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 13του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
έχει εμβαδόν ογδόντα έξιτ.μ. και 70% (86,70 τ.μ.) καιαπο- 
τελείται: από σαλόνι, τραπεζαρία, χώλ-κλιμακοστάσιο, 
δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και 31% (122,31 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 14του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. δεκατρία (13) ισόγειο διαμέρισμα έχει εμ¬ 
βαδόν ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30 τ.μ.) και αποτε- 
λείται: από σαλόνι, χώλ, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαεπτά και 51% (117,51 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 11 του ιδίου στοί¬ 
χου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 


Το υπ’ αριθμ. δεκατέσσερα (14) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου έχει εμβαδόν ογδόντα έξιτ.μ. και70% (86,70τ.μ.) και 
αποτελείται: από σαλόνι, τραπεζαρία, χώλ-κλιμακοστά- 
σιο, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.ο. Έχει πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και 31% (122,31 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 12του ιδίου στοί¬ 
χου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΠΕΝΤΕ (5) 

Ο στοίχος πέντε (5) τύπου 2.18γ περιλαμβάνει τα υπ’ 
αριθ. δεκαπέντε (15), δεκαέξ (16), δεκαεπτά (17), δεκαο¬ 
κτώ (18), διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.18γ/Α/1 γ/7-10-1982 σχέδιο κατόψεων-όψεων- 
τομής, στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διά¬ 
ταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 
σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τ εχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. δεκαπέντε (15) ισόγειο διαμέρισμα έχει 
εμβαδόν ογδόντατρίατ.μ. και 30% (83,30τ.μ.) και αποτε- 
λείται: από σαλόνι, χώλ, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαεπτά και 51% (117,51 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 17του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. δεκαέξι (16) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
έχει εμβαδόν ογδόντα έξιτ.μ. και 70% (86,70 τ.μ.) καιαπο- 
τελείται: από σαλόνι, τραπεζαρία, χώλ-κλιμακοστάσιο, 
δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και 31% (122,31 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 18του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. δεκαεπτά (17) ισόγειο διαμέρισμα έχει εμ¬ 
βαδόν ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30 τ.μ.) και αποτε- 
λείται: από σαλόνι, χώλ, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαεπτά και 51% (117,51 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 15του ιδίου στοί¬ 
χου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. δεκαοκτώ (18) διαμέρισμα του Α'ορόφου 
έχει εμβαδόν ογδόντα έξιτ.μ. και 70% (86,70 τ.μ.) καιαπο- 
τελείται: από σαλόνι, τραπεζαρία, χώλ-κλιμακοστάσιο, 
δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
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τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και31% (122,31 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 16 του ιδίου στοί¬ 
χου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΞΙ (6) 

Ο στοίχος έξι (6) τύπου 2.18γ περιλαμβάνει τα υπ’ αριθ. 
δεκαεννιά (19), είκοσι (20), είκοσι ένα (21), είκοσι δύο (22) 
διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.18γ/Α/1 γ/7-10-1982 σχέδιο κατόψεων-όψεων- 
τομής, στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διά¬ 
ταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 
σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. δεκαεννιά (19) ισόγειο διαμέρισμα του Α' 
ορόφου έχει εμβαδόν ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30 
τ.μ.) και αποτελείται: από σαλόνι, χώλ, δύο υπνοδωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαε¬ 
πτά και 51% (117,51 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 21 του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. είκοσι (20) διαμέρισμα του Α' ορόφου έχει 
εμβαδόν ογδόντα έξι τ.μ. και 70% (86,70 τ.μ.) και αποτε- 
λείται: από σαλόνι, τραπεζαρία, χώλ-κλιμακοστάσιο, δύο 
υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν είκοσι δύο και31% (122,31 τ.μ.) και συνορεύ¬ 
ει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 22του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. είκοσι ένα (21) ισόγειο διαμέρισμα έχει εμ¬ 
βαδόν ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30 τ.μ.) και αποτε- 
λείται: από σαλόνι, χώλ, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, λου- 
τρό-νν.α Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαεπτά και 51% (117,51 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 19του ιδίου στοί¬ 
χου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
έχει εμβαδόν ογδόντα έξιτ.μ. και70% (86,70τ.μ.) καιαπο- 
τελείται: από σαλόνι, τραπεζαρία, χώλ-κλιμακοστάσιο, 
δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και 31% (122,31 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 20 του ιδίου στοί¬ 
χου 


Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΠΤΑ (7) 

Ο στοίχος επτά (7) τύπου 2.12γ περιλαμβάνει τα υπ’ 
αριθ. είκοσι τρία (23), είκοσι τέσσερα (24), είκοσι πέντε 
(25) και είκοσι έξι (26) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο 
υπ’ αριθ. 11337/2.12γ/Α/1/8-6-1981 σχέδιο κατόψεων, 
στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης 
του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέ¬ 
διο αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Με- 
λετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικώνΥπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ. και 
περιγράφονται ως εξής: 

Τ ο υπ’ αριθμ. είκοσιτρία (23) διαμέρισμα-μαιζονέτα έχει 
εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) καιαπο- 
τελείται: από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 
55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, 
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο και τον όροφο επι¬ 
φάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περι¬ 
λαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Μετο διαμέρισμα είκοσι τέσσερα (24) 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα-μαιζονέ- 
τα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) 
και αποτελείται: από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο 
τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακο- 
στάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον όρο¬ 
φο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που 
περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Μετο διαμέρισμα είκοσιτρία (23) 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα είκοσι πέντε (25) 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) και 
αποτελείται: από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. 
και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστά- 
σιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον όροφο 
επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που πε¬ 
ριλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Μετο διαμέρισμα είκοσι τέσσερα (24) 
Δυτικά: Με το διαμέρισμα είκοσι έξι (26) 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι έξι (26) διαμέρισμα-μαιζονέτα έχει 
εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10τ.μ.) καιαπο- 
τελείται: από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 
55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, 
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον όροφο επι- 
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φανείας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περι¬ 
λαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα είκοσι πέντε (25) 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΣΤΟΙΧΟΣ: ΟΚΤΩ (8) 

Ο στοίχος οκτώ (8) τύπου 2.12γ περιλαμβάνει τα υπ’ 
αριθ. είκοσι επτά (27) και είκοσι οκτώ (28) διαμερίσματα 
που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 11337/2.12γ/Α/1/8-6-1981 
σχέδιο κατόψεων στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι επτά (27) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) και 
αποτελείται: από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. 
και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστά- 
σιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον όροφο 
επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που πε¬ 
ριλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με το διαμέρισμα είκοσι οκτώ (28) 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) και 
αποτελείται: από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. 
και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστά- 
σιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον όροφο 
επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που πε¬ 
ριλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα είκοσι επτά (27) 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΝΝΕΑ (9) 

Υπ’ αριθμ. εννέα (9) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό εννέα (9) που ανήκει στον υπ’ 
αριθμ. εννέα (9) στοίχο τύπου 3.12Βα αποτελείται από 
δύο πολυκατοικίες τύπου 3.12 Βα, την πολυκατοικία με 
αριθμό εννέα άλφα κεφαλαίο (9Α) καιτηνπολυκατοικίαμε 
αριθμό εννέα βήτα κεφαλαίο (9Β), η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

1) Υπ’ αριθμ. εννέα άλφα κεφαλαίο (9Α) Πολυκατοικία. 
Η πολυκατοικία με αριθμό εννέα άλφα κεφαλαίο (9Α) τύ¬ 
που 3.12 Βα αποτελείται από το Ισόγειο, τους πρώτο (Α), 
δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους και 
το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 
ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 


ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοίίε και λεβητοστάσιο που εμφαί- 
νονται στο υπ’ αριθ. 11337/3-4.12Βα/Α/Ια/15-10-82 σχέ¬ 
διο κατόψεως Ισογείου (ΡίΙοίίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα καιτα υπ’ αριθ. είκοσι εννέα (29) και τριάντα (30) 
διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως τυπικού ορό¬ 
φου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διά¬ 
ταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 
σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τ εχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. 
και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και με 
το υπ’ αριθμ. τριάντα (30) διαμέρισμα του Α' ορόφου της 
ιδίας πολυκατοικίας 9Α. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα (30) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. και 
90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα και 31% 
(111,31 τ.μ.),ψήφουςτρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλιο¬ 
στά (144%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (144%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα δύο χιλιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου της ιδίας πολυκατοικίας 9Α. 

Νότια:Με το υπ’ αριθμ. 35 διαμέρισμα του Α' ορόφου 
της αριθμ. 9Β πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου 9. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα καιτα υπ’ αριθ. τριάντα ένα (31) και τριάντα 
δύο (32) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως τυπικού 
ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής 
διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26- 
6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικι¬ 
στικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου 
Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. 
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και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 %ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 %ο) και συνορεύει: 
Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και με 
το υπ’ αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
της ιδίας πολυκατοικίας 9Α 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα και 31% 
(111,31 τ.μ.), ψήφουςτρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου της ιδίας πολυκατοικίας 9Α. 

Νότια:Με το υπ’ αριθμ. 37 διαμέρισμα του Β' ορόφου 
της υπ’ αριθμ. 9Β πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου 9. 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. τριάντα τρία (33) και τριάντα 
τέσσερα (34) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. καιπεριγράφονταιως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα τρία (33) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. 
και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και με 
το υπ’ αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα του Γ ορό¬ 
φου της ιδίας πολυκατοικίας 9Α 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 


αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφουςτρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145 %ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. τριάντα τρία (33) διαμέρισμα του Γ' ορό¬ 
φου της ιδίας πολυκατοικίας 9Α. 

Νότια:Με το υπ’ αριθμ. 39 διαμέρισμα του Γ ορόφου 
της υπ’ αριθμ. 9Β πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου 9. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/ 
Α/3β/14-12-82 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπηρεσίας 
Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών του Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. εννέα άλφα κεφαλαίο (9Α) 
έχει κοινή θέρμανση με την πολύ κατοικία υπ’ αριθμ. εννέα 
βήτα κεφαλαίο (9Β) με ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

2) Υπ’ αριθμ. εννέα βήτα κεφαλαίο (9Β) Πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό εννέα βήτα κεφαλαίο (9Β) τύ¬ 
που 3.12 Βα αποτελείται από το Ισόγειο, τους πρώτο (Α), 
δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους και 
το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/3-412Βα/Α/1 α/15-10-82 σχέδιο κατόψεως Ισογεί¬ 
ου (ΡίΙοΙίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυ¬ 
στήρα καιτα υπ’ αριθ. τριάντα πέντε (35) καιτριάντα έξι (36) 
διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως τυπικού ορόφου, 
στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης 
του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο 
αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελε¬ 
τών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα 
τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171 %ο) και συνορεύει: 
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Βόρεια:Με το υπ’ αριθμ. 30 διαμέρισμα του Α' ορόφου 
της υπ’ αριθ. 9Α πολυκατοικίας του ιδίου στόχου 9. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και με 
το υπ’ αριθμ. τριάντα έξι (36) διαμέρισμα του Α' ορόφου 
της ιδίας πολυκατοικίας 9Β. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα έξι (36) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
ένδεκα και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα τέσσερα χιλιοστά (144%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα τέσσερα χιλιοστά (144%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά 
(132%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου της ιδίας πολυκατοικίας 9Β. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. τριάντα επτά (37) και τριά¬ 
ντα οκτώ (38) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα επτά (37) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. 
και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 %ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με το υπ’ αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα 
του Β' ορόφου της υπ’ αριθμ. 9Α πολυκατοικίας του ιδίου 
στοίχου 9. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και με 
το αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
της ιδίας πολυκατοικίας 9Β 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα και 31% 
(111,31 τ.μ.), ψήφουςτρείς (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145 %ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 


λιοστά (145 %ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. τριάντα επτά (37) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου της ιδίας πολυκατοικίας 9Β. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα και τα υπ’ αριθ. τριάντα εννέα (39) και σαράντα (40) δια¬ 
μερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Βα/Α/2β/15-11 -82 σχέδιο κατόψεως τυπικού ορόφου, 
στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης 
του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο 
αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελε¬ 
τών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα 
τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
σαράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις 
(4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 %ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188 %ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά (205 %ο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια:Με το υπ’ αριθ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρι¬ 
σμα του Γ ορόφου της υπ’ αριθμ. 9Α πολυκατοικίας του 
ιδίου στόχου 9. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και με 
το υπ’ αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα του Γ ορόφου της 
ιδίας πολυκατοικίας 9Β 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. και 
90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα και 31% 
(111,31 τ.μ.), ψήφουςτρείς (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145 %ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
εννέα χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα του Γ'ορό¬ 
φου της ιδίας πολυκατοικίας 9Β. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/ 
Α/3β/14-12-82 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπηρεσίας 
Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών του Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. εννέα βήτα κεφαλαίο (9Β) 
έχει κοινή θέρμανση μετηνπολυκατοικία υπ’ αριθμ. εννέα 
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άλφα κεφαλαίο (9Α) με ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΔΕΚΑ (10) 

Υπ’ αριθμ. δέκα (10) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό δέκα (10) που ανήκει στον υπ’ 
αριθμ. δέκα (10) στοίχο τύπου 3.12ΓΑ αποτελείται από 
δύο πολυκατοικίες τύπου 3.12 ΓΑ, την πολυκατοικία με 
αριθμό δέκα άλφα κεφαλαίο (10Α) και την πολυκατοικία 
με αριθμό δέκα βήτα κεφαλαίο (10Β), η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

1) Υπ’ αριθμ. δέκα άλφα κεφαλαίο (10Α) Πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό δέκα άλφα κεφαλαίο (10Α) 
τύπου 3.12 ΓΑ αποτελείται από το Ισόγειο, τους πρώτο 
(Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους 
και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡΝοίίε που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/3-4.12ΓΑ/Α/1α/12-1-81 σχέδιο κατόψεως Ισογείου 
(ΡΝοίίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυν¬ 
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. σαράντα ένα (41), σαράντα δύο 
(42) και σαράντα τρία (43) διαμερίσματα που εμφαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12ΓΑ/Α/2α άνευ ημερομηνίας 
σχέδιο κατόψεως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού 
και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης- 
κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα ένα (41) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ τ.μ. και 
40% (58,40 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 39% (82,39 
τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), λειτ/γίας ανελ¬ 
κυστήρα εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και 30% (78,30 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 46% 
(110,46τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα χιλιοστά (11 0%ο) , κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά (11 0%ο), 


λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101 %ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα σαρά¬ 
ντα τρία (43) της ίδιας πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντατρία (43) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ενενήντα οκτώ 
τ.μ. και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα 
εννέα και 10% (139,10 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο) , λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
ανελκυστήρα. 

Νότια: Με το διαμέρισμα 50 της πολυκατοικίας 10Β. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 42 
της ίδιας πολυκατοικίας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. σαράντα τέσσερα (44), σα¬ 
ράντα πέντε (45) και σαράντα έξι (46) διαμερίσματα που 
εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12ΓΑ/Α/2α άνευ 
ημερομηνίας σχέδιο κατόψεως τυπικού ορόφου, στο υπ’ 
αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικι¬ 
σμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθ- 
μησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. καιπεριγρά- 
φονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ 
τ.μ. και 40% (58,40 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 39% 
(82,39 τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώτ.μ. και30% (78,30τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 
46% (110,46 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(1 11 %ο) και συνορεύει: 
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Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 46 της 
ίδιας πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα έξι (46) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ενενήντα οκτώ 
τ.μ. και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα 
εννέα και 10% (139,10 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά ( 140%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Νότια: Με το διαμέρισμα 53 της πολυκατοικίας 10Β. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα σα¬ 
ράντα πέντε (45) της ίδιας πολυκατοικίας. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. σαράντα επτά (47), σαράντα 
οκτώ (48) και σαράντα εννέα (49) διαμερίσματα που εμ- 
φαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12ΓΑ/Α/2α άνευ ημε¬ 
ρομηνίας σχέδιο κατόψεως τυπικού ορόφου, στο υπ’ 
αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικι¬ 
σμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθ- 
μησης-κλήρωσηςτης Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. καιπεριγρά- 
φονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ τ.μ. και 
40% (58,40 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 39% (82,39 
τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), λειτ/γίας ανελ¬ 
κυστήρα ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ τ.μ. και 30% (78,30 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 
46% (110,46 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) , λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιο¬ 
στά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 49 της 
ίδιας πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Το υπ’ αριθμ. σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ενενήντα 
οκτώτ.μ. και60% (98,60τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τριάντα εννέα και 10% (139,10τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν σαράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα χιλιοστά (140%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα δύο χιλιοστά (152%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
ανελκυστήρα 

Νότια: Με το διαμέρισμα 56 της πολυκατοικίας 10Β. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα σα¬ 
ράντα οκτώ (48) της ίδιας πολυκατοικίας. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12ΓΑ/ 
Α/3α/15-01-81 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπηρεσίας 
Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών του Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. δέκα άλφα κεφαλαίο (10Α) 
έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. δέκα 
βήτα κεφαλαίο (10Β) με ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεταιαπότιςδιατάξειςτου 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

2) Υπ’ αριθμ. δέκα βήτα κεφαλαίο (10Β) Πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό δέκα βήτα κεφαλαίο (10Β) τύ¬ 
που 3.12 ΓΑ αποτελείται από το Ισόγειο, τους πρώτο (Α), 
δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους και 
το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε και λεβητοστάσιο που εμφαί- 
νονταιστο υπ’αριθ. 11337/3-4.12ΓΑ/Α/1 α/12-1 -81 σχέδιο 
κατόψεως Ισογείου (ΡίΙοΙίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. πενήντα (50), πενήντα ένα (51) 
και πενήντα δύο (52) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12ΓΑ/Α/2α άνευ ημερομηνίας σχέ¬ 
διο κατόψεως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού 
και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης- 
κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ενενήντα οκτώ τ.μ. 
και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόντριάντα εννέα 
και 10% (139,10 τ.μ.), ψήφουςτέσσερις (4), ποσοστό συμ- 
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μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα 43 του Α' ορόφου της Πολυ¬ 
κατοικίας 10Α. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 51 
της ίδιας πολυκατοικίας. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα ένα (51) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και 30% (78,30 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 46% 
(110,46τ.μ.), ψήφουςτρείς (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα χιλιοστά (11 0%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά (11 0%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101 %ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα πενή¬ 
ντα (50) της ίδιας πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα (52) διαμέρισμα αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ τ.μ. και 40% 
(58,40 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 39% (82,39 τ.μ.), 
ψήφους δύο (2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), λειτ/γίας ανελκυ¬ 
στήρα εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. πενήντα τρία (53), πενήντα 
τέσσερα (54) και πενήντα πέντε (55) διαμερίσματα που 
εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12ΓΑ/Α/2α άνευ 
ημερομηνίας σχέδιο κατόψεως τυπικού ορόφου, στο υπ’ 
αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικι¬ 
σμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθ- 
μησης-κλήρωσηςτης Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης 
ΔιεύθυνσηςΤεχνικώνΥπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ. καιπεριγρά- 
φονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα τρία (53) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ενενήντα οκτώ 
τ.μ. και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα 
εννέα και 10% (139,10 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: 


Βόρεια:Με διαμέρισμα σαράντα έξι (46) της πολυκατοι¬ 
κίας 10Α. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και διαμέρισμα πενή¬ 
ντα τέσσερα (54) της ίδιας πολυκατοικίας. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ τ.μ. και 30% (78,30 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 
46% (110,46 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) , λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 53 της 
ίδιας πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ τ.μ. και 
40% (58,40 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 39% (82,39 
τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), λειτ/γίας ανελ¬ 
κυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. πενήντα έξι (56), πενήντα επτά 
(57) και πενήντα οκτώ (58) διαμερίσματα που εμφαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12ΓΑ/Α/2α άνευ ημερομηνίας 
σχέδιο κατόψεως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού 
και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης- 
κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα έξι (56) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ενενήντα οκτώ 
τ.μ. και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα 
εννέα και 10% (139,10 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλιοστά (140%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα δύο χιλιοστά (152%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με το διαμέρισμα σαράντα εννέα (49) της πο¬ 
λυκατοικίας 10Α. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
ανελκυστήρα. 
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Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα πε¬ 
νήντα επτά (57) τις ίδιας πολυκατοικίας. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και 30% (78,30 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 46% 
(110,46τ.μ.), ψήφουςτρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 %ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά 
(121 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 56 της 
ίδιας πολυκατοικίας. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα οκτώ 
τ.μ. και 40% (58,40 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 39% 
(82,39 τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) , κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12ΓΑ/ 
Α/3α/15-01-81 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπηρεσίας 
Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε- 
σιώντου Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. δέκα βήτα κεφαλαίο (10Β) 
έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. δέκα 
άλφα κεφαλαίο (10Α) με ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΝΤΕΚΑ (11) 

Υπ’ αριθμ. έντεκα (11) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό έντεκα (11) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. έντεκα (11) στοίχο τύπου 3.12Βα αποτελείται 
από δύο πολυκατοικίες τύπου 3.12 Βα, την πολυκατοικία 
με αριθμό έντεκα άλφα κεφαλαίο (1 ΙΑ) και την πολυκα¬ 
τοικία με αριθμό έντεκα βήτα κεφαλαίο (11Β), η περιγρα¬ 
φή των οποίων έχει ως εξής: 

1) Υπ’ αριθμ. έντεκα άλφα κεφαλαίο (11Α) Πολυκατοι¬ 
κία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό έντεκα άλφα κεφαλαίο (1 ΙΑ) 
τύπου 3.12 Βα αποτελείται από το Ισόγειο, τους πρώτο 


(Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους 
και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοίίε που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/3-4.12Βα/Α/1 α/15-10-82 σχέδιο κατόψεως Ισογεί¬ 
ου (ΡίΙοίίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. πενήντα εννέα (59) και εξήντα 
(60) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως τυπικού 
ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής 
διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26- 
6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικι¬ 
στικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου 
Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έν¬ 
δεκα και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα τέσσερα χιλιοστά (144%ο), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν σαράντα τέσσερα χιλιοστά (144%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το υπ’ αριθμ. 60 διαμέρισμα Α' ορόφου της ίδιας πο¬ 
λυκατοικίας 11Α. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. και 
90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και 
75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ 
χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
εβδομήντα ένα χιλιοστά (171 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμ. 65 διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου της υπ’ αριθμ. 11Β πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου 
11 . 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
μετο υπ’ αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα Α'ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας 11Α. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. εξήντα ένα (61), και εξήντα 
δύο (62) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως τυπικού 
ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής 
διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26- 
6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικι- 
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σηκών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου 
Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα ένα (61) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα και 31% 
(111,31 τ.μ.), ψήφουςτρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το υπ’ αριθ. 62 διαμέρισμα του Β'ορόφου της ίδιας 
πολυκατοικίας 11Α. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα δύο (62) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. 
και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία τ.μ. και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμ. 67 διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου της υπ’ αριθμ. 11Β Πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου 
11 . 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθ. 61 διαμέρισματου Β'ορόφουτης ίδιας πο¬ 
λυκατοικίας 11Α. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. εξήντα τρία (63), και εξήντα τέσ¬ 
σερα (64) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως τυπικού 
ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής 
διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26- 
6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικι¬ 
στικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου 
Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα τρία (63) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα και 31% 
(111,31 τ.μ.), ψήφουςτρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
εννέα χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 


και με το υπ’ αριθμ. 64 διαμέρισματου Γ ορόφουτης ίδιας 
πολυκατοικίας 11Α. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
ένα τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σα¬ 
ράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμ. 69 διαμέρισματου Γ' ορό¬ 
φου της υπ’ αριθμ. 11Β Πολυκατοικίας του ιδίου στοίχου 
11 . 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. 63 διαμέρισμα του Γ ορόφου της ίδιας 
πολυκατοικίας 11Α. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Βα/Α/3β/14-12-82 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπη¬ 
ρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. ένδεκα άλφα κεφαλαίο (1 ΙΑ) 
έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. ένδε¬ 
κα βήτα κεφαλαίο (11 Β) με ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

2) Υπ’ αριθμ. έντεκα βήτα κεφαλαίο (11 Β) Πολυκατοι¬ 
κία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό έντεκα βήτα κεφαλαίο (11 Β) 
τύπου 3.12 Βα αποτελείται από το Ισόγειο, τους πρώτο 
(Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους 
και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε και λεβητοστάσιο που εμφαί- 
νονται στο υπ’ αριθ. 11337/3-4.12Βα/Α/1 α/15-10-82 σχέ¬ 
διο κατόψεως Ισογείου (ΡίΙοΐίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. εξήντα πέντε (65) και εξήντα έξι 
(66) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12Βα/Α/2β /15-11 -82 σχέδιο κατόψεως τυπι¬ 
κού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενι¬ 
κής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα αποτελείται 
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από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα και 31% 
(111,31 τ.μ.), ψήφουςτρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλιο¬ 
στά (144%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (144%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα δύο χιλιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το αριθ. 66 διαμέρισμα του Α' ορόφου της ίδιας πο¬ 
λυκατοικίας 11Β. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου της υπ’ αριθ. 11Α πολυκατοικίας του ιδίου στοί¬ 
χου 11. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα έξι (66) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. 
και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) , λειτ/γίας ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθ. 65 διαμέρισμα του Α' ορόφου της ίδιας πο¬ 
λυκατοικίας 11 Β. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. εξήντα επτά (67) και εξήντα 
οκτώ (68) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11 -82 σχέδιο κατόψεως τυπικού 
ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής 
διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26- 
6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικι¬ 
στικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου 
Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα επτά (67) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα και 31% 
(111,31 τ.μ.), ψήφουςτρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το υπ’ αριθ. εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 11 Β. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθμ. εξήντα δύο (62) διαμέρισμα 


του Β' ορόφου της υπ’ αριθμ. 11Α πολυκατοικίας του ιδί¬ 
ου στοίχου 11. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. 
και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. εξήντα επτά (67) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας 11 Β. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. εξήντα εννέα (69) και εβδομήντα 
(70) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11 -82 σχέδιο κατόψεως τυπικού 
ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής 
διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26- 
6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικι¬ 
στικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου 
Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα και 31% 
(111,31 τ.μ.), ψήφουςτρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε (145%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χι¬ 
λιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το υπ’ αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα του Γ 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 11 Β. 

Δυτικά: Μετο υπ’ αριθ. εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα 
του Γ ορόφου της υπ’ αριθμ. 11Α πολυκατοικίας του ιδί¬ 
ου στοίχου 11. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. 
και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
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με το υπ’ αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα του Γ' ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας 11Β. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Βα/Α/3β/14-12-82 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπη¬ 
ρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. ένδεκα βήτα κεφαλαίο (11 Β) 
έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. ένδε¬ 
κα άλφα κεφαλαίο (10Α) με ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΔΩΔΕΚΑ (12) 

Υπ’ αριθμ. Δώδεκα (12) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό δώδεκα (12) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. δώδεκα (12) στοίχοτύπου 3.12Βα αποτελείται 
από δύο πολυκατοικίες τύπου 3.12 Βα, την πολυκατοικία 
με αριθμό δώδεκα άλφα κεφαλαίο (12Α) και την πολυκα¬ 
τοικία με αριθμό δώδεκα βήτα κεφαλαίο (12Β), η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

1) Υπ’ αριθμ. δώδεκα άλφα κεφαλαίο (12Α) Πολυκατοι¬ 
κία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό δώδεκα άλφα κεφαλαίο (12Α) 
τύπου 3.12 Βα αποτελείται από το Ισόγειο, τους πρώτο 
(Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους 
και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε και λεβητοστάσιο που εμφαί- 
νονται στο υπ’ αριθ. 11337/3-4.12Βα/Α/1 α/15-10-82 σχέ¬ 
διο κατόψεως Ισογείου (ΡίΙοΙίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. εβδομήντα ένα (71) και εβδομή¬ 
ντα δύο (72) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. καιπεριγράφονταιως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα 
τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 


και με το υπ’ αριθμ. εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα Α' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 12Α. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώτ.μ. και 90% (78,90τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (144%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλιοστά (144%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμ. εβδομήντα επτά (77) δια¬ 
μέρισμα του Α' ορόφου της υπ’ αριθμ. 12Β πολυκατοικίας 
του ιδίου στοίχου 12. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα Α' ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας 12Α. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. εβδομήντα τρία (73) και 
εβδομήντα τέσσερα (74) διαμερίσματα που εμφαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 
σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
ένα τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σα¬ 
ράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα του 
Β' ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 12Α. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώτ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
τ. μ. και 31 % ( 111,31 τ. μ.), ψήφους τρεις (3) , ποσοστό συ μ- 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέ¬ 
ντε χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) δια¬ 
μέρισμα του Β'ορόφου της υπ’αριθμ. 12Β Πολυκατοικίας 
του ιδίου στοίχου 12. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 12Α. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. εβδομήντα πέντε (75) και εβδο¬ 
μήντα έξι (76) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
ένατ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σα¬ 
ράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το υπ’ αριθμ. εβδομήντα έξι (76) διαμέρισμα του Γ 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 12Α. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα έξι (76) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώτ.μ. και 90% (78,90τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμ. ογδόντα ένα (81) διαμέρι¬ 
σμα του Γ ορόφου της υπ’ αριθμ. 12Β Πολυκατοικίας του 
ιδίου στοίχου 12. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το αριθ. εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα του Γ ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας 12Α. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/ 
Α/3β/14-12-82 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπηρεσίας 
Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε- 
σιώντου Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. δώδεκα άλφα κεφαλαίο 
(12Α) έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. 
δώδεκα βήτα κεφαλαίο (12Β) με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινής θέρμανσης 500%ο 


Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

2) Υπ’ αριθμ. δώδεκα βήτα κεφαλαίο (12Β) Πολυκατοι¬ 
κία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό δώδεκα βήτα κεφαλαίο (12Β) 
τύπου 3.12 Βα αποτελείται από το Ισόγειο, τους πρώτο 
(Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους 
και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/3-4.12Βα/Α/1α/15-10-82 σχέδιο κατόψεως Ισογεί¬ 
ου (ΡίΙοΙίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. εβδομήντα επτά (77) και εβδο¬ 
μήντα οκτώ (78) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
ένατ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σα¬ 
ράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το υπ’ αριθ. εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 12Β. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθμ. εβδομήντα δύο (72) διαμέρι¬ 
σμα του Α' ορόφου της υπ’ αριθμ. 12Α πολυκατοικίας του 
ιδίου στοίχου 12. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώτ.μ. και90% (78,90τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα και 31% 
(111,31 τ.μή,ψήφουςτρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλιο¬ 
στά (144%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (144%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα δύο χιλιοστά (132 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 12Β. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. εβδομήντα εννέα (79) και 
ογδόντα (80) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. καιπεριγράφονταιως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
ένατ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σα¬ 
ράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το υπ’ αριθμ. ογδόντα (80) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας 12Β. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) δια¬ 
μέρισμα του Β'ορόφου της υπ’ αριθμ. 12Α πολυκατοικίας 
του ιδίου στοίχου 12. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα (80) διαμέρισμα αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. και 
90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα και 31% 
(111,31 τ.μ.), ψήφουςτρείς (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 12Β. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. ογδόντα ένα (81) και ογδόντα 
δύο (82) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11 -82 σχέδιο κατόψεως τυπικού 
ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής 
διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26- 
6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικι¬ 
στικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου 
Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. 


και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το υπ’ αριθμ. ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα του Γ 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 12Β. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθ. εβδομήντα έξι (76) διαμέρισμα 
του Γ' ορόφου της υπ’ αριθμ. 12Α πολυκατοικίας του ιδί¬ 
ου στοίχου 12. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα και 31% 
(111,31 τ.μ.), ψήφουςτρείς (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο) , λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν πενήντα 
εννέα χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα του Γ'ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας 12Β. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/ 
Α/3β/14-12-82 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπηρεσίας 
Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιώντου Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. δώδεκα βήτα κεφαλαίο (12Β) 
έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. δώ¬ 
δεκα άλφα κεφαλαίο (12Α) με ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) 

Υπ’ αριθμ. Δεκατρία (13) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό δεκατρία (13) που ανήκει 
στον υπ’ αριθμ. δεκατρία (13) στοίχοτύπου 3.12Βα απο- 
τελείται από δύο πολυκατοικίες τύπου 3.12 Βα, την πολυ¬ 
κατοικία με αριθμό δεκατρία άλφα κεφαλαίο (13Α) και την 
πολυκατοικία με αριθμό δεκατρία βήτα κεφαλαίο (13Β), η 
περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

1) Υπ’ αριθμ. δεκατρία άλφα κεφαλαίο (13Α) Πολυκα¬ 
τοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό δεκατρία άλφα κεφαλαίο 
(13Α) τύπου 3.12 Βα αποτελείται από το Ισόγειο, τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ορόφους και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-412Βα/Α/1 α/15-10-82 σχέδιο κατόψεως Ισογεί¬ 
ου (ΡίΙοΙίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. ογδόντα τρία (83) και ογδόντα 
τέσσερα (84) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντατρία (83) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα και 31% 
(111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα χιλιο¬ 
στά (144%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (144%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα δύο χιλιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το υπ’ αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα Α' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 13Α. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
ένα τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σα¬ 
ράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171 %ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διαμέ¬ 
ρισμα του Α' ορόφου της υπ’ αριθμ. 13Β πολυκατοικίας 
του ιδίου στοίχου 13. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. ογδόντατρία (83) διαμέρισμα Α' ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας 13Α. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. ογδόντα πέντε (85) και 
ογδόντα έξι (86) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 


Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώτ.μ. και90% (78,90τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το υπ’ αριθ. ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα του Β'ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας 13Α. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. 
και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία τ.μ. και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμ. ενενήντα δύο (92) διαμέρι¬ 
σμα του Β'ορόφου της υπ’ αριθμ. 13Β Πολυκατοικίας του 
ιδίου στοίχου 13. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 13Α. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα καιτα υπ’ αριθ. ογδόντα επτά (87) και ογδόντα οκτώ (88) 
διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως τυπικού ορόφου, 
στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης 
του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο 
αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελε¬ 
τών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώτ.μ. και90% (78,90τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 
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και με το υπ’ αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα του Γ 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 13Α. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα 
τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμ. ενενήντα τρία (93) διαμέρι¬ 
σμα του Γ ορόφου της υπ’ αριθμ. 13Β Πολυκατοικίας του 
ιδίου στοίχου 13. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα του Γ ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας 13Α. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/ 
Α/3β/14-12-82 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπηρεσίας 
Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών του Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. δεκατρία άλφα κεφαλαίο 
(13Α) έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. 
δεκατρία βήτα κεφαλαίο (13Β) με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

2) Υπ’ αριθμ. δεκατρία βήτα κεφαλαίο (13Β) Πολυκατοι¬ 
κία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό δεκατρία βήτα κεφαλαίο 
(13Β) τύπου 3.12 Βα αποτελείται από το Ισόγειο, τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο 
ορόφους και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυ¬ 
στήρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε και λεβητοστάσιο που εμ- 
φαίνονται στο υπ’ αριθ. 11337/3-4.12Βα/Α/1 α/15-10-82 
σχέδιο κατόψεως Ισογείου (ΡίΙοΙίε) της Υπηρεσίας Οικι¬ 
στικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Ο.Ε.Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυ¬ 
στήρα και τα υπ’ αριθ. ογδόντα εννέα (89) και ενενήντα (90) 
διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως τυπικού ορόφου, 
στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης 
του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο 
αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελε¬ 
τών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και 
περιγράφονται ως εξής: 


Το υπ’ αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (144%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλιοστά (144%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το υπ’ αριθμ. ενενήντα (90) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας 13Β. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρι¬ 
σμα του Α' ορόφου της υπ’ αριθμ. 13Α πολυκατοικίας του 
ιδίου στοίχου 13. 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα (90) διαμέρισμα αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. και 
90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και 
75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ 
χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
εβδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 13Β. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυ¬ 
στήρα και τα υπ’ αριθ. ενενήντα ένα (91) και ενενήντα (92) 
διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως τυπικού ορόφου, 
στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης 
του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο 
αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελε¬ 
τών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα και 31% 
(111,31 τ.μ.), ψήφουςτρείς (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χι¬ 
λιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το υπ’ αριθμ. ενενήντα δύο (92) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 13Β. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθμ. ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα 




11168 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


του Β' ορόφου της υπ’ αριθμ. 13Α πολυκατοικίας του ίδι¬ 
ου στοίχου 13. 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα δύο (92) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. 
και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα του Β'ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας 13Β. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. ενενήντα τρία (93) και ενενήντα 
τέσσερα (94) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώτ.μ. και 90% (78,90τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα 
και με το υπ’ αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα 
του Γ ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 13Β. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα 
του Γ ορόφου της υπ’ αριθμ. 13Α πολυκατοικίας του ίδι¬ 
ου στοίχου 13. 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
ένα τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σα¬ 
ράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. ενενήντατρία (93) διαμέρισματου Γ ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας 13Β. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/ 
Α/3β/14-12-82 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπηρεσίας 
Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών του Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. δεκατρία βήτα κεφαλαίο 
(13Β) έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. 
δεκατρία άλφα κεφαλαίο (13Α) με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινής θέρμανσης 500%ο 
Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14) 

Ο στοίχος δεκατέσσερα (14) τύπου 2.15 γ περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθ. ενενήντα πέντε (95), ενενήντα έξι (96), ενενή¬ 
ντα επτά (97), Ενενήντα οκτώ (98), ενενήντα εννέα (99) και 
εκατό (100) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.15γ/Α/1/2-5-1981 σχέδιο κατόψεων-όψεων-το- 
μής στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάτα¬ 
ξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 
σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα-μαιζονέ- 
τα έχει εμβαδόν εκατόν τρία τ.μ. και 50% (103,50 τ.μ.) και 
αποτελείται από α) Ισόγειο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. που 
περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, 
κουζίνα, νν.ο. και β) Α' όροφο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λουτρό-νν.ο. και κλι¬ 
μακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 
01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 96του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν εκατόν τρία τ.μ. και 50% (103,50 τ.μ.) και 
αποτελείται από α) Ισόγειο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. που 
περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, 
κουζίνα, νν.ο. και β) Α' όροφο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λουτρό-νν.ο. και κλι¬ 
μακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 
01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 95 του ιδίου στοί¬ 
χου 

Νότια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 97 του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν εκατόν τρία τ.μ. και 50% (103,50 τ.μ.) και 
αποτελείται από α) Ισόγειο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. που 
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περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, 
κουζίνα, νν.ο. και β) Α' όροφο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λουτρό-νν.ο. και κλι¬ 
μακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 
01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 96 του ιδίου στοί¬ 
χου 

Νότια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 98του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν εκατόν τρία τ.μ. και 50% (103,50 τ.μ.) και 
αποτελείται από α) Ισόγειο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. που 
περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, 
κουζίνα, νν.ο. και β) Α' όροφο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λουτρό-νν.ο. και κλι¬ 
μακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 
01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 97 του ιδίου στοί¬ 
χου 

Νότια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 99του ιδίου στοίχου 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα-μαιζονέ- 
τα έχει εμβαδόν εκατόν τρία τ.μ. και 50% (103,50 τ.μ.) και 
αποτελείται από α) Ισόγειο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. που 
περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, 
κουζίνα, νν.ο. και β) Α' όροφο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λουτρό-νν.ο. και κλι¬ 
μακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 
01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 98 του ιδίου στοί¬ 
χου 

Νότια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 100 του ιδίου στοί¬ 
χου 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. εκατό (100) διαμέρισμα-μαιζονέτα έχει εμ¬ 
βαδόν εκατόν τρία τ.μ. και50% (103,50τ.μ.) καιαποτελεί- 
ται από α) Ισόγειο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. που περιλαμ¬ 
βάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 
νν.ο. και β) Α' όροφο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. που περι¬ 
λαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λουτρό-νν.ο. και κλιμακοστά¬ 
σιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 01% 
(146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 99του ιδίου στοί¬ 
χου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) 

Ο στοίχος δεκαπέντε (15) τύπου 2.15 γ περιλαμβάνει τα 
υπ’ αριθ. εκατόν ένα (101), εκατόν δύο (102), εκατόντρία 
(103), εκατόν τέσσερα (104), εκατόν πέντε (105) και εκα¬ 
τόν έξι (106) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 


11337/2.15γ/Α/1/2-5-1981 σχέδιο κατόψεων-όψεων-το- 
μής στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάτα¬ 
ξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 
σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ένα (101) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν εκατόν τρία τ.μ. και 50% (103,50 τ.μ.) και 
αποτελείται από α) Ισόγειο επιφάνειας Ε = 51,75τ.μ. που 
περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, 
κουζίνα, νν.ο. και β) Α' όροφο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λουτρό-νν.ο. και κλι¬ 
μακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 
01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 102του ιδίου στοί¬ 
χου 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. εκατόν δύο (102) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν εκατόν τρία τ.μ. και 50% (103,50 τ.μ.) και 
αποτελείται από α) Ισόγειο επιφάνειας Ε = 51,75τ.μ. που 
περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, 
κουζίνα, νν.ο. και β) Α' όροφο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λουτρό-νν.ο. και κλι¬ 
μακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 
01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο διαμέρισμα υπ’αριθμ. 101 του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Νότια: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 103του ιδίου στοί¬ 
χου 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. εκατόντρία (103) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν εκατόν τρία τ.μ. και 50% (103,50 τ.μ.) και 
αποτελείται από α) Ισόγειο επιφάνειας Ε = 51,75τ.μ. που 
περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, 
κουζίνα, νν.ο. και β) Α' όροφο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λουτρό-νν.ο. και κλι¬ 
μακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 
01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο Διαμέρισμα αριθμ. 102του ιδίου στοίχου. 
Νότια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 104 του ιδίου στοί¬ 
χου 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα-μαιζο- 
νέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία τ.μ. και 50% (103,50 τ.μ.) 
και αποτελείται από α) Ισόγειο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. 
που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζα¬ 
ρία, κουζίνα, νν.ο. και β) Α' όροφο επιφάνειας Ε = 51,75 
τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λουτρό-νν.ο. και 
κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι 
και 01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 
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Βόρεια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 103 του ιδίου στοί¬ 
χου 

Νότια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 105 του ιδίου στοί¬ 
χου 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν εκατόν τρία τ.μ. και 50% (103,50 τ.μ.) και 
αποτελείται από α) Ισόγειο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. που 
περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, 
κουζίνα, νν.σ και β) Α' όροφο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λουτρό-νν.ο. και κλι¬ 
μακοστάσιο . Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 
01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 104 του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Νότια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 106 του ιδίου στοί¬ 
χου 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. εκατόν έξι (106) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν εκατόν τρία τ.μ. και 50% (103,50 τ.μ.) και 
αποτελείται από α) Ισόγειο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. που 
περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, 
κουζίνα, νν.σ και β) Α' όροφο επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λουτρό-νν.ο. και κλι¬ 
μακοστάσιο . Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 
01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 105 του ιδίου στοί¬ 
χου 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΔΕΚΑΕΞΙ (16) 

Ο στοίχος δεκαέξι (16) τύπου 2.12 γπεριλαμβάνειτα υπ’ 
αριθ. εκατόν εννέα (109), εκατόν δέκα (110), εκατόν έντε¬ 
κα (111), εκατόν δώδεκα (112) διαμερίσματα που εμφαί- 
νονταιστο υπ’αριθ. 11337/2.12γ/Α/1/8-6-1981 σχέδιο κα¬ 
τόψεων στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διά¬ 
ταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 
σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) και 
αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. 
και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστά- 
σιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον όροφο 
επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που πε¬ 
ριλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. Το διαμέρισμα 
έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 05% (120,05 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 110 του ιδίου στοί¬ 
χου 


Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) και 
αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. 
και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστά- 
σιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον όροφο 
επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που πε¬ 
ριλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. Το διαμέρισμα 
έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 05% (120,05 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 111 του ιδίου 
στοίχου 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 109 του ιδίου στοί¬ 
χου 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν έντεκα (111) διαμέρισμα-μαιζονέ- 
τα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) 
και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο 
τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακο- 
στάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον όρο¬ 
φο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που 
περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. Το διαμέρι¬ 
σμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρατετραγωνικά εκατόν είκοσι και 05% (120,05τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 112 του ιδίου 
στοίχου 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 110 του ιδίου στοί¬ 
χου 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα-μαιζονέ- 
τα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) 
και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο 
τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακο- 
στάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον όρο¬ 
φο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που 
περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. Το διαμέρι¬ 
σμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρατετραγωνικά εκατόν είκοσι και 05% (120,05τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 111 του ιδίου στοί¬ 
χου 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) 

Ο στοίχος δεκαεπτά (17) τύπου 2.12 γ περιλαμβάνει τα 
υπ’ αριθ. εκατόν επτά (107) και εκατόν οκτώ (108) διαμε¬ 
ρίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.12γ/Α/1/8-6-1981 σχέδιο κατόψεων στο υπ’ αριθ. 
11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού 
και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης 
- κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν επτά (107) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) και 
αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. 
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και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστά- 
σιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον όροφο 
επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που πε¬ 
ριλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, και λουτρό. Το διαμέρισμα 
έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 05% (120,05 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 108 του ιδίου 
στοίχου 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα-μαιζονέτα 
έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) και 
αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. 
και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστά- 
σιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον όροφο 
επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που πε¬ 
ριλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. Το διαμέρισμα 
έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 05% (120,05 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 107 του ιδίου στοί¬ 
χου 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) 

Υπ’ αριθμ. δεκαοκτώ (18) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό δεκαοκτώ (18) που ανήκει 
στον υπ’ αριθμ. δεκαοκτώ (18) στοίχοτύπου 3.12Βα απο- 
τελείται από δύο πολυκατοικίες τύπου 3.12 Βα, την πολυ¬ 
κατοικία με αριθμό δεκαοκτώ άλφα κεφαλαίο (18Α) και 
την πολυκατοικία με αριθμό δεκαοκτώ βήτα κεφαλαίο 
(18Β), η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

1) Υπ’ αριθμ. δεκαοκτώ άλφα κεφαλαίο (18Α) Πολυκα¬ 
τοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό δεκαοκτώ άλφα κεφαλαίο 
(18Α) τύπου 3.12 Βα αποτελείται από το Ισόγειο, τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο 
ορόφους και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε και λεβητοστάσιο που εμφαί- 
νονται στο υπ’ αριθ. 11337/3-4.12Βα/Α/1 α/15-10-82 σχέ¬ 
διο κατόψεως Ισογείου (ΡίΙοΙίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. εκατόν πενήντα τρία (153) και 
εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμερίσματα που εμφαί- 
νονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέ¬ 
διο κατόψεως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού 
και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης- 
κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 


λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα 
χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσ¬ 
σερις (4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά 
(171 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και με 
το αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου της ιδίας πολυκατοικίας 18Α. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμέρι¬ 
σμα αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χι¬ 
λιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν έντεκα και 31 % ( 111,31 τ. μ.), ψήφους τρεις (3) , πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα τέσσερα χιλιοστά (144%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα τέσσερα χιλιοστά (144%ο) , λειτ/γίας 
ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου της ιδίας πολυκατοικίας 18Α. 

Νότια:Μετο υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα εννέα (159) δια¬ 
μέρισμα του Α' ορόφου της υπ’ αριθμ. 18Β πολυκατοικίας 
του ιδίου στοίχου 18. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυ¬ 
στήρα και τα υπ’ αριθ. εκατόν πενήντα πέντε (155) και εκα¬ 
τόν πενήντα έξι (156) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψε¬ 
ως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέ¬ 
διο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα 
χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσ¬ 
σερις (4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και με 
το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα έξι (156) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου της ιδίας πολυκατοικίας 18Α. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
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Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα έξι (156) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώτ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα του 
Β' ορόφου της ιδίας πολυκατοικίας 18Α. 

Νότια:Με το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέ¬ 
ρισμα του Β' ορόφου της υπ’ αριθμ. 18Β πολυκατοικίας 
του ιδίου στοίχου 18. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα καιτα υπ’ αριθ. εκατόν πενήντα επτά (157) και εκα¬ 
τόν πενήντα οκτώ (158) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψε- 
ως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέ¬ 
διο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα 
χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσ¬ 
σερις (4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά (205%ο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και με 
το αριθμ. εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα του Γ 
ορόφου της ιδίας πολυκατοικίας 18Α. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
έντεκα και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (145%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα του Γ 
ορόφου της ιδίας πολυκατοικίας 18Α, 

Νότια: Με το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα τρία (163) διαμέ¬ 


ρισμα του Γ' ορόφου της υπ’ αριθμ. 18Β πολυκατοικίας 
του ιδίου στοίχου 18. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Βα/Α/3β/14-12-82 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπη¬ 
ρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. δεκαοκτώ άλφα κεφαλαίο 
(18Α) έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. 
δεκαοκτώ βήτα κεφαλαίο (18Β) με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

2) Υπ’ αριθμ. δεκαοκτώ Βήτα κεφαλαίο (18Β) Πολυκα¬ 
τοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό δεκαοκτώ βήτα κεφαλαίο 
(18Β) τύπου 3.12 Βα αποτελείται από το Ισόγειο, τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο 
ορόφους και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοίίε που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/3-4.12Βα/Α/1 α/15-10-82 σχέδιο κατόψεως Ισογεί¬ 
ου (ΡίΙοίίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα καιτα υπ’ αριθ. εκατόν πενήντα εννέα (159) και 
εκατόν εξήντα (160) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψε¬ 
ως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέ¬ 
διο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα 
χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσ¬ 
σερις (4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά 
(171 % 0 ) και συνορεύει: 

Βόρεια:Μετο υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) 
διαμέρισμα του Α' ορόφου της υπ’ αριθμ. 18Α Πολυκατοι¬ 
κίας του ιδίου στοίχου 18. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και με 
το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου της ιδίας πολυκατοικίας 18Β. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
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Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (144%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλιοστά (144%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόντριάντα δύο χιλιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το αριθμ. εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου της ιδίας πολυκατοικίας 18Β. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. εκατό εξήντα ένα (161) και 
εκατόν εξήντα δύο (162) διαμερίσματα που εμφαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κα- 
τόψεωςτυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 
σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. καιπεριγράφονταιως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
ένα τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σα¬ 
ράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα έξι (156) δια¬ 
μέρισμα του Β'ορόφου της υπ’ αριθμ. 18Α Πολυκατοικίας 
του ίδιου στοίχου 18. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και με 
το αριθμ. εκατόν εξήντα δύο (162) διαμέρισμα του Β' 
ορόφου της ιδίας πολυκατοικίας 18Β. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα δύο (162) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα του 
Β' ορόφου της ιδίας πολυκατοικίας. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα καιτα υπ’ αριθ. εκατόν εξήντα τρία (163) και εκα¬ 
τόν εξήντα (164) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα τρία (163) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
ένα τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σα¬ 
ράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και με 
το αριθμ. εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διαμέρισματου Γ' 
ορόφου της ιδίας πολυκατοικίας 18Β. 

Ανατολικά: Με το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα οκτώ δια¬ 
μέρισμα του Γ ορόφου της υπ’ αριθμ. 18Α πολυκατοικίας 
του ίδιου στοίχου 18. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
έντεκα και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το αριθμ. εκατόν εξήντα τρία (163) διαμέρισμα του Γ 
ορόφου της ιδίας πολυκατοικίας 18Β. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/ 
Α/3β/14-12-82 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπηρεσίας 
Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών του Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. δεκαοκτώ βήτα κεφαλαίο 
(18Β) έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. 
δεκαοκτώ άλφα κεφαλαίο (18Α) με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
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163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) 

Υπ’ αριθμ. δεκαεννέα (19) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό δεκαεννέα (19) που ανήκει 
στον αριθμ. δεκαεννέα (19) στοίχο τύπου 3.12ΓΑ αποτε- 
λείται από δύο πολυκατοικίες τύπου 3.12 ΓΑ, την πολυκα¬ 
τοικία με αριθμό δεκαεννέα άλφα κεφαλαίο (19Α) και την 
πολυκατοικία με αριθμό δεκαεννέα βήτα κεφαλαίο (19Β), 
η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

1) Υπ’ αριθμ. δεκαεννέα άλφα κεφαλαίο (19Α) Πολυκα¬ 
τοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό δεκαεννέα άλφα κεφαλαίο 
(19Α) τύπου 3.12 ΓΑ αποτελείται από το Ισόγειο, τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο 
ορόφους και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΐίε που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/3-4.12ΓΑ/Α/1α/12-01-81 σχέδιο κατόψεως Ισογεί¬ 
ου (ΡίΙοΙίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε.Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. εκατόν εξήντα πέντε (165), εκα¬ 
τόν εξήντα έξι (166) και εκατόν εξήντα επτά (167) διαμε¬ 
ρίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12ΓΑ/ 
Α/2α άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψεως τυπικού ορό¬ 
φου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διά¬ 
ταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 
σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τ εχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα πέντε (165) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα 
οκτώτ.μ. και 40% (58,40τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 
39% (82,39 τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), λειτουργίας 
ανελκυστήρα εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα έξι (166) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώτ.μ. και 30% (78,30 τ.μ.), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 
46% (110,46τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν δέκα χιλιοστά (11 0%ο) , κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά (11 0%ο) , λειτουρ¬ 
γίας ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 


Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα εκατόν 
εξήντα επτά (167) της ίδιας πολυκατοικίας. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα επτά (167) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ενενήντα 
οκτώτ.μ. και60% (98,60τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τριάντα εννέα και 10% (139,10τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο), λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
ανελκυστήρα. 

Νότια: Με το διαμέρισμα εκατόν εβδομήντα τέσσερα 
(174) της πολυκατοικίας 19Β. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα εκα¬ 
τόν εξήντα έξι (166) της ιδίας πολυκατοικίας. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. εκατόν εξήντα οκτώ (168), 
εκατόν εξήντα εννέα (169) και εκατόν εβδομήντα (170) δια¬ 
μερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12 
ΓΑ/ Α/2α/άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψεως τυπικού 
ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής 
διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26- 
6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικι¬ 
στικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου 
Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα οκτώ (168) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα 
οκτώτ.μ. και40% (58,40τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 
39% (82,39 τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), λειτουργίας 
ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και συνορεύ¬ 
ει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα εννέα (169) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώτ.μ. και 30% (78,30 τ.μ.) με ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέ¬ 
κα και 46% (110,46 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά (111 %ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111 %ο), 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν έντεκα χιλιοστά 
(111%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα εκατόν 
εβδομήντα (170) της ίδιας πολυκατοικίας. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα (170) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ενενήντα 
οκτώτ.μ. και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τριάντα εννέα και 10% (139,10τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο), λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
ανελκυστήρα. 

Νότια: Με το διαμέρισμα εκατόν εβδομήντα επτά (177) 
της πολυκατοικίας 19Β. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα εκα¬ 
τόν εξήντα εννέα (169) της ίδιας πολυκατοικίας. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. εκατόν εβδομήντα ένα (171), 
εκατόν εβδομήντα δύο (172) και εκατόν εβδομήντα τρία 
(173) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12ΓΑ/Α/2α/άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψε- 
ως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέ¬ 
διο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. καιπεριγράφονταιως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα ένα (171) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα 
οκτώτ.μ. και 40% (58,40 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 
39% (82,39 τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), λειτουργίας 
ανελκυστήρα ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα δύο (172) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και 30% (78,30 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέ¬ 
κα και 46% (110,46τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά (111 %ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111 %ο), 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά 
(121%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα εκατόν 
εβδομήντα τρία (173) της ίδιας πολυκατοικίας. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα τρία (173) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ τ.μ. και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 


κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα 
χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τριάντα εννέα και 10% (139,10τ.μ.), ψήφους τέσ¬ 
σερις (4), ποσοστό στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (140%ο), λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα δύο χιλιοστά (152%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
ανελκυστήρα. 

Νότια: Με το διαμέρισμα εκατόν ογδόντα (180) της πο¬ 
λυκατοικίας 19Β. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα εκα¬ 
τόν εβδομήντα δύο (172) της ίδιας πολυκατοικίας. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12ΓΑ/ 
Α/3α/15-01 -81 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπηρεσίας 
Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών του Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. εννέα άλφα κεφαλαίο (19Α) 
έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. δε¬ 
καεννέα βήτα κεφαλαίο (19Β) με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

2) Υπ’ αριθμ. δεκαεννέα βήτα κεφαλαίο (19Β) Πολυκα¬ 
τοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμό δεκαεννέα βήτα κεφαλαίο 
(19Β) τύπου 3.12 ΓΑ αποτελείται από το Ισόγειο, τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο 
ορόφους και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε και λεβητοστάσιο που εμφαί- 
νονται στο υπ’ αριθ. 11337/3-4.12ΓΑ/Α/1 α/12-01-81 σχέ¬ 
διο κατόψεως Ισογείου (ΡίΙοΐίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174), 
εκατόν εβδομήντα πέντε (175) και εκατόν εβδομήντα έξι 
(176) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12ΓΑ/Α/2α/άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψε¬ 
ως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέ¬ 
διο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) διαμέρι¬ 
σμα αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ τ.μ. και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα 
χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τριάντα εννέα και 10% (139,10τ.μ.), ψήφους τέσ¬ 
σερις (4), ποσοστό στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
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σαράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (140%ο), λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα εκατόν εξήντα επτά (167) της 
πολυκατοικίας 19Α. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα εκα¬ 
τόν εβδομήντα πέντε (175) της ίδιας πολυκατοικίας. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα πέντε (175) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και 30% (78,30 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέ¬ 
κα και 46% (110,46 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα χιλιοστά (110%ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά (110%ο) , λει¬ 
τουργίας ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101 %ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα εκατόν 
εβδομήντα τέσσερα (174) της ίδιας πολυκατοικίας. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα έξι (176) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα 
οκτώτ.μ. και 40% (58,40 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 
39% (82,39 τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά (82%ο), λειτουργίας 
ανελκυστήρα εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. εκατόν εβδομήντα επτά 
(177), εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) και εκατόν εβδομήντα 
εννέα (179) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12ΓΑ/Α/2α/άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψε- 
ως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέ¬ 
διο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα επτά (177) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ τ.μ. και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα 
χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τριάντα εννέα και 10% (139,10 τ.μ.), ψήφους τέσ¬ 
σερις (4), ποσοστό στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (140%ο), λειτουργίας ανελκυστήρα 
εκατόν σαράντα χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: 


Βόρεια: Με διαμέρισμα εκατόν εβδομήντα (170) της πο¬ 
λυκατοικίας 19Α. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
ανελκυστήρα. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα εκα¬ 
τόν εβδομήντα οκτώ (178) της ίδιας πολυκατοικίας. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και 30% (78,30 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέ¬ 
κα και 46% (110,46 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά (111 %ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111 %ο), 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν έντεκα χιλιοστά 
(111%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα εκατόν 
εβδομήντα επτά (177) της ίδιας πολυκατοικίας. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα εννέα (179) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα 
οκτώ τ.μ. και 40% (58,40 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 39% 
(82,39 τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), λειτουργίας ανελκυ¬ 
στήρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. εκατόν ογδόντα (180), εκατόν 
ογδόντα ένα (181) και εκατόν ογδόντα δύο (182) διαμερί¬ 
σματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12ΓΑ/ 
Α/2α/άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψεως τυπικού ορό¬ 
φου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διά¬ 
ταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 
σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα (180) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ενενήντα 
οκτώτ.μ. και60% (98,60τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τριάντα εννέα και 10% (139,10τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χι¬ 
λιοστά (140%ο), λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν πενή¬ 
ντα δύο χιλιοστά (152%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα εκατόν εβδομήντα τρία (173) 
της πολυκατοικίας 19Α, 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
ανελκυστήρα. 
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Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα εκα¬ 
τόν ογδόντα ένα (181) της ίδιας πολυκατοικίας. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα ένα (181) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και 30% (78,30 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέ¬ 
κα και 46% (110,46τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλιοστά (1 11 %ο), 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλιοστά (111 %ο), 
λειτουργίας ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά 
(121%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα εκατόν 
ογδόντα (180) της ίδιας πολυκατοικίας. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα δύο (182) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα 
οκτώτ.μ. και 40% (58,40 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 
39% (82,39 τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), λειτουργίας 
ανελκυστήρα ενενήντα χιλιοστά (90%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12ΓΑ/ 
Α/3α/15-01-81 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπηρεσίας 
Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών του Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. δεκαεννέα βήτα κεφαλαίο 
(19Β) έχει κοινή θέρμανση με την πολύ κατοικία υπ’ αριθμ. 
δεκαεννέα άλφα κεφαλαίο (19Α) με ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΙΚΟΣΙ (20) 

Ο στοίχος είκοσι (20) τύπου 2.18 γ περιλαμβάνει τα υπ’ 
αριθ. εκατόν δεκατρία (113), εκατόν δεκατέσσερα (114), 
εκατόν δεκαπέντε (115), εκατόν δεκαέξι (116) διαμερί¬ 
σματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 11337/2.18γ/Α/1γ/ 
7-10-1982 σχέδιο κατόψεων-όψεων-τομής στο υπ’ αριθ. 
11337/Α2/2-6-1980 σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού 
και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης 
- κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δεκατρία (113) ισόγειο διαμέρισμα 
έχει εμβαδόν ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30 τ.μ.) και 


αποτελείται: από σαλόνι, χωλ, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα 
καιλουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαεπτά και 51 % 
(117,51 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 115 του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δεκατέσσερα (114) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου έχει εμβαδόν ογδόντα έξι τ.μ. και 70% 
(86,70 τ.μ.) και αποτελείται: από σαλόνι, τραπεζαρία, χωλ- 
κλιμακοστάσιο, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό- 
νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και 31% 
(122,31 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 116 του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δεκαπέντε (115) ισόγειο διαμέρι¬ 
σμα έχει εμβαδόν ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30 τ.μ.) 
και αποτελείται: από σαλόνι, χωλ, δύο υπνοδωμάτια, κου¬ 
ζίνα και λουτρό-νν.σ Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα επτά και 
51% (117,51 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 113 του ιδίου 
στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. εκατόν δεκαέξι (116) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου έχει εμβαδόν ογδόντα έξιτ.μ. και 70% (86,70 τ.μ.) 
και αποτελείται: από σαλόνι, τραπεζαρία, χωλ-κλιμακο- 
στάσιο, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.σ. Έχει 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και 31% (122,31 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 114 του ιδίου 
στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) 

Ο στοίχος είκοσι ένα (21) τύπου 2.10γ περιλαμβάνει τα 
υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121), εκατόν είκοσι δύο 
(122), εκατόν είκοσι τρία (123) και εκατόν είκοσι τέσσερα 
(124) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.ΙΟγ/Α/Ια άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψεων- 
όψεων-τομής, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-1980 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-1985 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ., που περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) ισόγειο διαμέρι¬ 
σμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) και 
αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
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επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 62% (88,62 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστά¬ 
σιο του υπ’ αριθμ. 122 διαμερίσματος του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με το ισόγειο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 123 του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. και 20% (66,20 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιο¬ 
στά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενή¬ 
ντα τρία και 39% (93,39 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμ. 124 διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123) ισόγειο διαμέρι¬ 
σμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) και 
αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 62% (88,62 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο υπ’ αριθμ. 121 ισόγειο διαμέρισμα του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο κλιμακοστάσιο 
του υπ’ αριθμ. 124 διαμερίσματος του Α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα 
του Α'ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξιτ.μ. και 20% (66,20 
τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, 
κουζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χι¬ 
λιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα τρία και 39% (93,39τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο υπ’αριθμ. 122 διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) 

Ο στοίχος είκοσι δύο (22) τύπου 2.10γ περιλαμβάνει τα 
υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129), εκατόν τριάντα 
(130), εκατόν τριάντα ένα (131) και εκατόν τριάντα δύο 
(132) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.10γ/Α/1 α άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψεων- 
όψεων-τομής, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-1980 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-1985 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ., που περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129) ισόγειο διαμέρι¬ 
σμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) και 
αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 


επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 62% (88,62 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο κλιμακοστά¬ 
σιο του υπ’ αριθμ. 130 διαμερίσματος του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. 

Νότια: Μετο υπ’ αριθμ. 131 ισόγειο διαμέρισμα του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα (130) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. και 20% (66,20 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιο¬ 
στά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενή¬ 
ντα τρία και 39% (93,39 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Μετο υπ’ αριθμ. 132 διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόντριάντα ένα (131) ισόγειο διαμέρι¬ 
σμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) και 
αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 62% (88,62 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο υπ’αριθμ. 129 ισόγειο διαμέρισματου ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο κλιμακοστάσιο 
του υπ’ αριθμ. 132 διαμερίσματος του Α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόντριάντα δύο (132) διαμέρισματου 
Α' ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. και 20% (66,20 
τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, 
κουζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χι¬ 
λιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα τρία και 39% (93,39 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο υπ’ αριθμ. 130 διαμέρισματου Α'ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) 

Ο στοίχος είκοσι τρία (23) τύπου 2.18 γ περιλαμβάνει τα 
υπ’ αριθ. εκατόν δεκαεπτά (117), εκατόν δεκαοκτώ (118), 
εκατόν δεκαεννιά (119), εκατόν είκοσι (120), διαμερίσματα 
που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 11337/2.18γ/Α/1 γ/7-10-1982 
σχέδιο κατόψεων-όψεων-τομής στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/ 
2-6-1980 σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού και στο 
υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης - κλή¬ 
ρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυν¬ 
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δεκαεπτά (117) ισόγειο διαμέρι¬ 
σμα έχει εμβαδόν ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χωλ, δύο υπνοδωμάτια, κου¬ 
ζίνα καιλουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι- 
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αιρετού επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαεπτά και 
51% (117,51 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 119του ιδίου στοίχου. 
Το υπ’ αριθμ. εκατόν δεκαοκτώ (118) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου έχει εμβαδόν ογδόντα έξι τ.μ. και 70% (86,70 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία, χωλ-κλιμακο- 
στάσιο, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.ο. Έχει 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και 31% (122,31 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 120 του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δεκαεννιά (119) ισόγειο διαμέρι¬ 
σμα έχει εμβαδόν ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χωλ, δύο υπνοδωμάτια, κου¬ 
ζίνα και λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαεπτά και 
51% (117,51 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 117του ιδίου 
στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. εκατόνείκοσι (120) διαμέρισμα του Α'ορό¬ 
φου έχει εμβαδόν ογδόντα έξιτ.μ. και70% (86,70τ.μ.) και 
αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία, χωλ-κλιμακοστά- 
σιο, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.ο. Έχει πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και 31% (122,31 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 118 του ιδίου 
στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (24) 

Ο στοίχος είκοσι τέσσερα (24) τύπου 2.10γ περιλαμβά¬ 
νει τα υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125), εκατόν είκοσι 
έξι (126), εκατόν είκοσι επτά (127) και εκατόν είκοσι οκτώ 
(128) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2. ΙΟγ/Α/Ια άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψεων- 
όψεων-τομής, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-1980 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-1985 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ., που περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) ισόγειο διαμέρι¬ 
σμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) και 
αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 62% (88,62 
τ.μ.) και συνορεύει: 


Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο κλιμακοστά¬ 
σιο του υπ’ αριθμ. 126 διαμερίσματος του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. 

Νότια: Μετο υπ’ αριθμ. 127 ισόγειο διαμέρισμα του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόνείκοσι έξι (126) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. και 20% (66,20 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιο¬ 
στά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενή¬ 
ντα τρία και 39% (93,39 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Μετο υπ’ αριθμ. 128 διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) ισόγειο διαμέρι¬ 
σμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) και 
αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 62% (88,62 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο υπ’αριθμ. 125 ισόγειο διαμέρισμα του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο κλιμακοστάσιο 
του υπ’ αριθμ. 128 διαμερίσματος του Α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. και 20% (66,20 
τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, χώλλ, ένα υπνοδωμάτιο, 
κουζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χι¬ 
λιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα τρία και 39% (93,39τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο υπ’αριθμ. 126 διαμέρισμα του Α'ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) 

Ο στοίχος είκοσι πέντε (25) τύπου 2.10γ περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εκατόν τρίαντα τρία (133), εκατόν τριάντα 
τέσσερα (134), εκατόν τριάντα πέντε (135) και εκατόν 
τριάντα εξ (136) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθ. 11337/2.ΙΟγ/Α/Ια άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατό- 
ψεων-όψεων-τομής, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-1980 
σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-1985 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ., που περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα τρία (133) ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 
62% (88,62 τ.μ.) και συνορεύει: 
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Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστά¬ 
σιο του υπ’ αριθμ. 134 διαμερίσματος του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμ. 135 ισόγειο διαμέρισμα του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρισμα 
του Α'ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξιτ.μ. και 20% (66,20 
τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, 
κουζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χι¬ 
λιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα τρία και 39% (93,39τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμ. 136 διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα πέντε (135) ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 
62% (88,62 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το υπ’ αριθμ. 133 ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο 
του υπ’ αριθμ. 136 διαμερίσματος του Α'ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα έξι (136) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. και 20% (66,20 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χώλλ, ένα υπνοδωμάτιο, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιο¬ 
στά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενή¬ 
ντα τρία και 39% (93,39 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο αριθμ. 134 διαμέρισμα του Α'ορόφουτου 
ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) 

Ο στοίχος είκοσι έξι (26) τύπου 2.18 γ περιλαμβάνει τα 
υπ’ αριθ. εκατόν τριάντα επτά (137), εκατόν τριάντα οκτώ 
(138), εκατόν τριάντα εννέα (139), εκατόν σαράντα (140) 
διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.18γ/Α/1 γ/7-10-1982 σχέδιο κατόψεων-οψεων- 
τομής στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-1980 σχέδιο γενικής 
διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26- 
6-85 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικι¬ 
στικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου 
Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα επτά (137) ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα έχει εμβαδόν ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χωλ, δύο υπνοδωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαεπτά και 
51% (117,51 τ.μ.) και συνορεύει: 


Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Μετο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 139του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόντριάνταοκτώ (138) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου έχει εμβαδόν ογδόντα έξι τ.μ. και 70% (86,70 
τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία, χωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.ο. 
Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και 31% (122,31 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 140 του ιδίου στοί¬ 
χου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόντριάντα εννέα (139) ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα έχει εμβαδόν ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χωλ, δύο υπνοδωμάτια, κου¬ 
ζίνα και λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαε¬ 
πτά και 51% (117,51 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 137 του ιδίου 
στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα (140) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου έχει εμβαδόν ογδόντα έξιτ.μ. και 70% (86,70τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία, χωλ-κλιμακο- 
στάσιο, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.ο. Έχει 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και 31% (122,31 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα υπ’ αριθμ. 138 του ιδίου 
στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) 

Ο στοίχος είκοσι επτά (27) τύπου 2.10γ περιλαμβάνει τα 
υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα ένα (141), εκατόν σαράντα 
δύο (142), εκατόν σαράντα τρία (143) και εκατόν σαράντα 
τέσσερα (144) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθ. 11337/2. ΙΟγ/Α/Ια άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατό- 
ψεων-όψεων-τομής, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-1980 
σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-1985 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ., που περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα ένα (141) ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 
62% (88,62 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο κλιμακοστάσιο 
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του υπ’ αριθμ. 142 διαμερίσματος του Α' ορόφου του ίδι¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Μετο υπ’αριθμ. 143 ισόγειο διαμέρισμα του ίδι¬ 
ου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα δύο (142) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. και 20% (66,20 
τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, 
κουζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χι¬ 
λιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα τρία και 39% (93,39 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το υπ’ αριθμ. 144 διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου στόχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143) ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 
62% (88,62 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο κλιμακοστάσιο 
του υπ’ αριθμ. 144 διαμερίσματος του Α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Μετο υπ’ αριθμ. 141 ισόγειο διαμέρισμα του 
ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμέρι¬ 
σμα του Α' ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. και 20% 
(66,20 τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδω¬ 
μάτιο, κουζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά ενενήντα τρία και 39% (93,39 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Μετο υπ’αριθμ. 142 διαμέρισμα του Α'ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) 

Ο στοίχος είκοσι οκτώ(28) τύπου 2.10γ περιλαμβάνει τα 
υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145), εκατόν σαράντα 
έξι (146), εκατόν σαράντα επτά (147) και εκατόν σαράντα 
οκτώ (148) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2. ΙΟγ/Α/Ια άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψεων- 
όψεων-τομής, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-1980 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-1985 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ., που περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145) ισόγειο δια¬ 
μέρισμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 
62% (88,62 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο υπ’ αριθμ. 147 ισόγειο διαμέρισματου ιδί¬ 
ου στοίχου. 


Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο κλιμακοστάσιο 
του υπ’ αριθμ. 146 διαμερίσματος του Α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα έξι (146) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. και 20% (66,20 
τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, 
κουζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χι¬ 
λιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα τρία και 39% (93,39τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο υπ’αριθμ. 148 διαμέρισμα του Α'ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα επτά (147) ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 
62% (88,62 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο κλιμακοστά¬ 
σιο του υπ’ αριθμ. 148 διαμερίσματος του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. 

Νότια:Μετο υπ’ αριθμ. 145 ισόγειο διαμέρισματου ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα 
του Α'ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. και 20% (66,20 
τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, 
κουζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χι¬ 
λιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα τρία και 39% (93,39τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Μετο υπ’ αριθμ. 146 διαμέρισματου Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) 

Ο στοίχος είκοσι εννέα (29) τύπου 2.10γ περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149), εκατόν πενή¬ 
ντα (150), εκατόν πενήντα ένα (151) και εκατόν πενήντα 
δύο (152) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.10γ/Α/1 α άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψεων- 
όψεων-τομής, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-1980 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-1985 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ., που περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149) ισόγειο δια¬ 
μέρισμα έχει εμβαδόν εξήντα δύοτ.μ. και 82% (62,82τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 
62% (88,62 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο υπ’αριθμ. 151 ισόγειο διαμέρισματου ιδί¬ 
ου στοίχου. 
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Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο 
του υπ’ αριθμ. 150 διαμερίσματος του Α' ορόφου του ίδι¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα (150) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. και 20% (66,20 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιο¬ 
στά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενή¬ 
ντα τρία και 39% (93,39 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το υπ’αριθμ. 152 διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα ένα (151) ισόγειο διαμέρι¬ 
σμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) και 
αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα 
και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 62% (88,62 
τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστά¬ 
σιο του υπ’ αριθμ. 152 διαμερίσματος του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμ. 149 ισόγειο διαμέρισμα του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα δύο (152) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. και 20% (66,20 
τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, χώλ, ένα υπνοδωμάτιο, 
κουζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χι¬ 
λιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα τρία και 39% (93,39τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με το υπ’ αριθμ. 150 διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ (30) 

Υπ’ αριθμ. τριάντα (30) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό τριάντα (30) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. τριάντα (30) στοίχοτύπου 3.12ΓΑαποτελείται 
από δύο πολυκατοικίες τύπου 3.12 ΓΑ, την πολυκατοικία 
με αριθμό τριάντα άλφα κεφαλαίο (30Α) και την πολυκα¬ 
τοικία με αριθμό τριάντα βήτα κεφαλαίο (30Β), η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

1) Υπ’ αριθμ. τριάντα άλφα κεφαλαίο (30Α) Πολυκατοι¬ 
κία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό τριάντα άλφα κεφαλαίο (30Α) 
τύπου 3.12 ΓΑ αποτελείται από το Ισόγειο, τους πρώτο 
(Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους 
και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12ΓΑ/Α/1 α/12-1-81 σχέδιο κατόψεως Ισογείου 
(ΡίΙοΙίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυν¬ 
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. 


ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια σαράντα τρία (243), 
διακόσια σαράντα τέσσερα (244) και διακόσια σαράντα 
πέντε (245) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12ΓΑ/Α/2α άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψε¬ 
ως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέ¬ 
διο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα τρία (243) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα 
οκτώτ.μ. και40% (58,40τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 
39% (82,39 τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82%ο), κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82%ο) , λειτ/γίας ανελκυστήρα εβδομήντα πέντε χιλιοστά 
(75 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα τέσσερα (244) διαμέρι¬ 
σμα αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εβδομήντα οκτώ τ.μ. και 30% (78,30 τ.μ.), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χι¬ 
λιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δέκα και 46% (110,46 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
δέκα χιλιοστά (110%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέ¬ 
κα χιλιοστά (110%ο) , λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν ένα 
χιλιοστά (101 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 245 της 
ίδιας πολυκατοικίας. 

Νότια: Με το διαμέρισμα 253 της πολυκατοικίας 30Β. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα πέντε (245) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ενενήντα οκτώτ.μ. και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα 
χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τριάντα εννέα και 10% (139,10 τ.μ.), ψήφους τέσ¬ 
σερις (4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα χιλιοστά ( 140%ο) , λειτ/γίας ανελ- 
κυστήρα εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127 %ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 244 
της ίδιας πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
φρέαρ ανελκυστήρα. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια σαράντα έξι (246), 
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διακόσια σαράντα επτά (247) και διακόσια σαράντα οκτώ 
(248) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12ΓΑ/Α/2α άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψε- 
ως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέ¬ 
διο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. καιπεριγράφονταιως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα έξι (246) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα 
οκτώτ.μ. και 40% (58,40 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 
39% (82,39 τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα επτά (247) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και 30% (78,30 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέ¬ 
κα και 46% (110,46 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %ο) , λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα 
χιλιοστά (111 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 248 της 
ίδιας πολυκατοικίας. 

Νότια: Με το διαμέρισμα 256 της πολυκατοικίας 30Β. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα οκτώ (248) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ τ.μ. και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα 
χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τριάντα εννέα και 10% (139,10 τ.μ.), ψήφους τέσ¬ 
σερις (4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα χιλιοστά ( 140%ο) , λειτ/γίας ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά (140%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 247 
της ίδιας πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
φρέαρ ανελκυστήρα. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια σαράντα εννέα (249), 
διακόσια πενήντα (250) και διακόσια πενήντα ένα (251) 
διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12ΓΑ/Α/2α άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψεως τυπι¬ 


κού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενι¬ 
κής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα εννέα (249) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα 
οκτώτ.μ. και 40% (58,40τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 
39% (82,39 τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα ενενήντα χιλιοστά (90%ο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Μετο κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα (250) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώτ.μ. και 30% (78,30τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και 
46% (110,46 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111 %ο) , λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιο¬ 
στά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 251 της 
ίδιας πολυκατοικίας. 

Νότια:Με το διαμέρισμα 259 της πολυκατοικίας 30Β. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα ένα (251) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ενε¬ 
νήντα οκτώ τ.μ. και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιο¬ 
στά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τριάντα εννέα και 10% (139,10τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα χιλιοστά (140%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα δύο χιλιοστά (152%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 250 
της ίδιας πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
φρέαρ ανελκυστήρα. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12ΓΑ/Α/3α/15-01 -81 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπη¬ 
ρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. τριάντα άλφα κεφαλαίο (30Α) 
έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. τριά¬ 
ντα βήτα κεφαλαίο (30Β) με ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινής θέρμανσης 500%ο 
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Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

2) Υπ’ αριθμ. τριάντα βήτα κεφαλαίο (30Β) Πολυκατοι¬ 
κία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό τριάντα βήτα κεφαλαίο (30Β) 
τύπου 3.12 ΓΑ αποτελείται από το Ισόγειο, τους πρώτο 
(Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους 
και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε και λεβητοστάσιο που εμφαί- 
νονται στο υπ’ αριθ. 11337/3-412ΓΑ/Α/1 α/12-1-81 σχέδιο 
κατόψεως Ισογείου (ΡίΙοΙίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια πενήντα δύο (252), δια¬ 
κόσια πενήντα τρία (253) και διακόσια πενήντα τέσσερα 
(254) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12ΓΑ/Α/2α άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψε¬ 
ως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέ¬ 
διο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα δύο (252) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα 
οκτώτ.μ. και 40% (58,40τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 
39% (82,39 τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82%ο), κεντρικής θέρμανσης ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82%ο) , λειτ/γίας ανελκυστήρα εβδομήντα πέντε χιλιοστά 
(75 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα τρία (253) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και 30% (78,30 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέ¬ 
κα και 46% (110,46τ.μ.), ψήφουςτρεις (3), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα χιλιο¬ 
στά (11 0%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν δέκα χιλιοστά 
(11 0%ο) , λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά 
(101 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα 244 της πολυκατοικίας 30Α. 

Νότια:Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 254 της 
ίδιας πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα τέσσερα (254) διαμέρι¬ 
σμα αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 


λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ τ.μ. και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα 
χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τριάντα εννέα και 19% (139,10 τ.μ.), ψήφους τέσ¬ 
σερις (4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα χιλιοστά ( 140%ο) , λειτ/γίας ανελ- 
κυστήρα εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 253 
της ίδιας πολυκατοικίας. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
φρέαρ ανελκυστήρα. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια πενήντα πέντε 
(255), διακόσια πενήντα έξι (256) και διακόσια πενήντα 
επτά (257) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12ΓΑ/Α/2α άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψε¬ 
ως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέ¬ 
διο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα πέντε (255) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα 
οκτώτ.μ. και 40% (58,40 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 
39% (82,39 τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα έξι (256) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και 30% (78,30 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέ¬ 
κα και 46% (110,46τ.μ.), ψήφουςτρεις (3), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %ο) , λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα 
χιλιοστά (111 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα 247 της πολυκατοικίας 30Α. 

Νότια:Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 257 της 
ίδιας πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα επτά (257) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ενενήντα οκτώτ.μ. και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα 
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χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν τριάντα εννέα και 10% (139,10 τ.μ.), ψήφους τέσ¬ 
σερις (4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράντα χιλιοστά (140%ο), κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα χιλιοστά ( 140%ο) , λειτ/γίας ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν σαράντα χιλιοστά (140%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 256 
της ίδιας πολυκατοικίας. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
φρέαρ ανελκυστήρα. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια πενήντα οκτώ (258), 
διακόσια πενήντα εννέα (259) και διακόσια εξήντα (260) 
διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12ΓΑ/Α/2α άνευ ημερομηνίας σχέδιο κατόψεως τυπι¬ 
κού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενι¬ 
κής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/ 
Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρε¬ 
σίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα οκτώ (258) διαμέρισμα 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν πενήντα 
οκτώτ.μ. και 40% (58,40 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου δύο χιλιοστά (2%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 
39% (82,39 τ.μ.), ψήφους δύο (2), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα ενενήντα χιλιοστά (90%ο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα εννέα (259) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και 30% (78,30 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέ¬ 
κα και 46% (110,46 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χι¬ 
λιοστά (111 %ο) , λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα 
χιλιοστά (121 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα 250 της πολυκατοικίας 30Α. 

Νότια:Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 260 της 
ίδιας πολυκατοικίας. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα (260) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ενενήντα 
οκτώτ.μ. και 60% (98,60 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τριάντα εννέα και 10% (139,10τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 


τόν σαράντα χιλιοστά (140%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα χιλιοστά (140%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα δύο χιλιοστά (152%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 259 
της ίδιας πολυκατοικίας. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και 
φρέαρ ανελκυστήρα. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12ΓΑ/Α/3α/15-01 -81 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπη¬ 
ρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. τριάντα βήτα κεφαλαίο (30Β) 
έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. τριά¬ 
ντα άλφα κεφαλαίο (30Α) με ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ (31) 

Υπ’ αριθμ. τριάντα ένα (31) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό τριάντα ένα (31) που ανήκει 
στον υπ’ αριθμ. τριάντα ένα (31) στοίχοτύπου 3.12Α απο- 
τελείται από δύο πολυκατοικίες τύπου 3.12Α, την πολυ¬ 
κατοικία με αριθμό τριάντα ένα άλφα κεφαλαίο (3ΙΑ) και 
την πολυκατοικία με αριθμό τριάντα ένα βήτα κεφαλαίο 
(31Β), η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

1) Υπ’ αριθμ. τριάντα ένα άλφα κεφαλαίο (3ΙΑ) Πολυ¬ 
κατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό τριάντα ένα άλφα κεφαλαίο 
(3 ΙΑ) τύπου 3.12Α αποτελείται από το Ισόγειο, τους πρώ¬ 
το (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορό¬ 
φους και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε και λεβητοστάσιο που εμφαί- 
νονται στο υπ’ αριθ. 11337/3-4.12Α/1 α/2-12-82 σχέδιο κα¬ 
τόψεως Ισογείου (ΡίΙοΙίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια είκοσι πέντε (225), δια¬ 
κόσια είκοσι έξι (226) και διακόσια είκοσι επτά (227) δια¬ 
μερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12Α/Α/2β/8-11 -82 σχέδιο κατόψεως τυπικού 
ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής 
διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26- 
6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικι¬ 
στικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου 
Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια είκοσι πέντε (225) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ενενήντα εννέα τ.μ. και 50% (99,50 τ.μ.), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσε¬ 
ρα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι- 
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κά εκατόν σαράντα και 37% (140,37 τ.μ.), ψήφους τέσσε¬ 
ρις (4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), λειτ/γίας ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 226. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια είκοσι έξι (226) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα τ.μ. 
και 10% (80,10 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία (113 
τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα ενενήντατρία χιλιοστά (93%ο) και συνορεύ¬ 
ει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα 235. 

Νότια:Με το διαμέρισμα 225 και κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια είκοσι επτά (227) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
τ.μ. και 10% (80,10 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία 
(113 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλιοστά (93%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια είκοσι οκτώ (228), 
διακόσια είκοσι εννέα (229) και διακόσια τριάντα (230) 
διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Α/Α/2β/8-11-82 σχέδιο κατόψεως τυπικού ορόφου, 
στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης 
του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέ¬ 
διο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Με- 
λετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικώνΥπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ. και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια είκοσι οκτώ (228) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ενενήντα εννέα τ.μ. και 50% (99,50 τ.μ.), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσε¬ 
ρα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν σαράντα και 37% (140,37 τ.μ.), ψήφους τέσσε¬ 
ρις (4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), λειτ/γίας ανελ¬ 


κυστήρα εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 229. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια είκοσι εννέα (229) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
τ.μ. και 10% (80,10τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία 
(113 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα 238. 

Νότια:Με το διαμέρισμα 228 και κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα (230) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα τ.μ. και 
10% (80,10 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία (113 τ.μ.), 
ψήφους τρεις (3) , ποσοστό συ μμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) , κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), λειτ/γίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακοστάσιο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυ¬ 
στήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια τριάντα ένα (231), διακό¬ 
σια τριάντα δύο (232) και διακόσια τριάντα τρία (233) δια¬ 
μερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Α/ 
Α/2β/8-11-82 σχέδιο κατόψεως τυπικού ορόφου, στο υπ’ 
αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικι¬ 
σμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθ- 
μησης-κλήρωσηςτης Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ. καιπεριγρά- 
φονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα ένα (231) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ενε¬ 
νήντα εννέατ.μ. και 50% (99,50 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιο¬ 
στά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
σαράντα και 37% (140,37 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν σαράντα χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 232. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο και φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα. 
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Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα δύο (232) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
τ.μ. και 10% (80,10 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία 
(113 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα χιλιοστά (112%ο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα 241. 

Νότια:Με το διαμέρισμα 231 και κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα τρία (233) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
τ.μ. και 10% (80,10 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία 
(113 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα χιλιοστά (112%ο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Α/Α/3β/29-05-78 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπη¬ 
ρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. τριάντα ένα άλφα κεφαλαίο 
(31Α) έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. 
τριάντα ένα βήτα κεφαλαίο (31Β) με ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περίτης κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε μετά 
ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117του 
ΑΚ. 

2) Υπ’ αριθμ. τριάντα ένα βήτα κεφαλαίο (31 Β) Πολυκα¬ 
τοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό τριάντα ένα βήτα κεφαλαίο 
(31Β) τύπου 3.12Α αποτελείται από το Ισόγειο, τους 
πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο 
ορόφους και το δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/3-4.12/Α/1 α/2-12-82 σχέδιο κατόψεως Ισογείου 
(ΡίΙοΙίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυν¬ 
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. 


ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια τριάντα τέσσερα (234), 
διακόσια τριάντα πέντε (235) και διακόσια τριάντα έξι 
(236) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 
11337/3-4.12Α/Α/2β/8-11 -82 σχέδιο κατόψεως τυπικού 
ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής 
διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26- 
6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικι¬ 
στικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου 
Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα τέσσερα (234) διαμέρι¬ 
σμα αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ενενήντα εννέα τ.μ. και 50% (99,50 τ.μ.), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσε¬ 
ρα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν σαράντα και 37% (140,37τ.μ.), ψήφους τέσσε¬ 
ρις (4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), λειτ/γίας ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 235. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα και κοινόχρηστο διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα πέντε (235) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
τ.μ. και 10% (80,10 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία 
(113 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόντρία χιλιοστά (103%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλιοστά (93%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόχρηστο διάδρομο και το διαμέρισμα 
234. 

Νότια:Μετο διαμέρισμα 226. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα έξι (236) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
τ.μ. και 10% (80,10 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία 
(113 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόντρία χιλιοστά (103%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα ενενήντα τρία χιλιοστά (93%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυ¬ 
στήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια τριάντα επτά (237), διακό¬ 
σια τριάντα οκτώ (238) και διακόσια τριάντα εννέα (239) 
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διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Α/Α/2β/8-11-82 σχέδιο κατόψεως τυπικού ορόφου, 
στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης 
του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο 
αρίθμησης-κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελε¬ 
τών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα επτά (237) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
ενενήντα εννέα τ.μ. και 50% (99,50 τ.μ.), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσε¬ 
ρα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν σαράντα και 37% (140,37 τ.μ.), ψήφους τέσσε¬ 
ρις (4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%ο), λειτ/γίας ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 238. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο και φρέαρ ανελκυστήρα. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα οκτώ (238) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
τ.μ. και 10% (80,10 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία 
(113 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόντρία χιλιοστά (103%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα 237 και κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο. 

Νότια: Με το διαμέρισμα 229. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα εννέα (239) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
τ.μ. και 10% (80,10 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία 
(113 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόντρία χιλιοστά (103%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόχρηστο διάδρομο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρη¬ 
στους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυ¬ 
στήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια σαράντα (240), διακόσια 
σαράντα ένα (241) και διακόσια σαράντα δύο (242) διαμε¬ 
ρίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Α/ 
Α/2β/8-11-82 σχέδιο κατόψεως τυπικού ορόφου, στο υπ’ 
αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικι¬ 
σμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθ¬ 


μησης-κλήρωσηςτης Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ. καιπεριγρά- 
φονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα (240) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ενενήντα 
εννέα τ.μ. και 50% (99,50 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σα¬ 
ράντα και 37% (140,37 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
είκοσι οκτώ χιλιοστά (128%ο) , λειτ/γίας ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν σαράντα χιλιοστά (140%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 241. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα και κοινόχρηστο διάδρομο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα ένα (241) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
τ.μ. και 10% (80,10τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία 
(113 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα χιλιοστά (112%ο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα 240 και κοινόχρηστο διάδρο¬ 
μο. 

Νότια: Με το διαμέρισμα 232. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα δύο (242) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν ογδόντα 
τ.μ. και 10% (80,10τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία 
(113 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν τρία χιλιοστά (103%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν δώδεκα χιλιοστά (112%ο) 
και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο, κλιμακοστάσιο και κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Α/Α/3β/29-05-78 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπη¬ 
ρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ. 

Η πολυκατοικία υπ’ αριθμ. τριάντα ένα βήτα κεφαλαίο 
(31Β) έχει κοινή θέρμανση με την πολυκατοικία υπ’ αριθμ. 
τριάντα ένα άλφα κεφαλαίο (3ΙΑ) με ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης 500%ο 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
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Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ (33) 

Ο στοίχος τριάντα τρία (33) τύπου 2.12 γ περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθ. διακόσια εξήντα πέντε (265), διακόσια εξήντα 
έξι (266), διακόσια εξήντα επτά (267) και διακόσια εξήντα 
οκτώ (268) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.12γ/Α/1/8-6-1981 σχέδιο κατόψεων στο υπ’ αριθ. 
11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού 
και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης 
- κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα πέντε (265) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχειεμβαδόν ογδόντα πέντε τ. μ. και 10% (85,10 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύοτ.μ. και55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνειχωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια εξήντα έξι (266) 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα έξι (266) διαμέρισμα-μαι- 
ζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύοτ.μ. και55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνειχωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια εξήντα πέντε (265) 
Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια εξήντα επτά (267) 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα επτά (267) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχειεμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύοτ.μ. και55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνειχωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια εξήντα έξι (266) 
Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια εξήντα οκτώ (268) 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα οκτώ (268) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχειεμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 


τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύοτ.μ. και 55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνειχωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια εξήντα επτά (267). 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (34) 

Ο στοίχος τριάντα τέσσερα (34) τύπου 2.12 γ περιλαμ¬ 
βάνει τα υπ’ αριθ. διακόσια εβδομήντα τρία (273), διακό¬ 
σια εβδομήντα τέσσερα (274), διακόσια εβδομήντα πέντε 
(275) και διακόσια εβδομήντα έξι (276) διαμερίσματα που 
εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 11337/2.12γ/Α/1/8-6-1981 σχέ¬ 
διο κατόψεων στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενι¬ 
κής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/ 
Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρε¬ 
σίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα τρία (273) διαμέρι- 
σμα-μαιζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% 
(85,10 τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σα¬ 
ράντα δύοτ.μ. και 55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνειχωλ- 
κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και 
τον όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 
τ.μ.) που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια εβδομήντα τέσσερα 

(274) 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα τέσσερα (274) δια- 
μέρισμα-μαιζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 
10% (85,10 τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνει¬ 
ας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβά¬ 
νει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και 
νν.ο. και τον όροφο επιφάνειας σαράντα δύοτ.μ. και 55% 
(42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λου¬ 
τρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια εβδομήντα τρία 
(273) 

Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια εβδομήντα πέντε 

(275) 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα πέντε (275) διαμέρι- 
σμα-μαιζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% 
(85,10 τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σα¬ 
ράντα δύοτ.μ. και 55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ- 
κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και 
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τον όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 
τ.μ.) που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια εβδομήντα τέσσε¬ 
ρα (274) 

Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια εβδομήντα έξι (276) 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα εξ (276) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντετ.μ. και 10% (85,10 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια εβδομήντα πέντε 
(275). 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) 

Ο στοίχος τριάντα πέντε (35) τύπου 2.12γ περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθ. διακόσια εξήντα ένα (261), διακόσια εξήντα 
δύο (262), διακόσια εξήντα τρία (263) και διακόσια εξήντα 
τέσσερα (264) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθ. 11337/2.12γ/Α/1 /8-6-1981 σχέδιο κατόψεων στο υπ’ 
αριθ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικι¬ 
σμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθ¬ 
μησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου Ο.Ε.Κ. καιπερι- 
γράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα ένα (261) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντετ.μ. και 10% (85,10 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια εξήντα δύο (262) 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα δύο (262) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% 
(85,10 τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας 
σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει 
χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και 
νν.ο. και τον όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% 
(42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λου¬ 
τρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 


αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια εξήντα ένα (261) 
Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια εξήντα τρία (263) 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα τρία (263) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντετ.μ. και 10% (85,10 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύοτ.μ. και 55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνειχωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια εξήντα δύο (262) 
Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια εξήντα τέσσερα 
(264) 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα τέσσερα (264) διαμέρι- 
σμα-μαιζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% 
(85,10 τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σα¬ 
ράντα δύοτ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ- 
κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και 
τον όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 
τ.μ.) που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια εξήντα τρία (263) 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) 

Ο στοίχος τριάντα έξι (36) τύπου 2.12 γ περιλαμβάνει τα 
υπ’ αριθ. διακόσια εξήντα εννέα (269), διακόσια εβδομή¬ 
ντα (270), διακόσια εβδομήντα ένα (271) και διακόσια 
εβδομήντα δύο (272) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο 
υπ’ αριθ. 11337/2.12γ/Α/1 /8-6-1981 σχέδιο κατόψεων στο 
υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξηςτου οι¬ 
κισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο 
αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελε¬ 
τών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα εννέα (269) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντετ.μ. και 10% (85,10 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύοτ.μ. και 55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνειχωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια εβδομήντα (270) 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα (270) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχειεμβαδόν ογδόντα πέντε τ. μ. και 10% (85,10 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύοτ.μ. και55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια εξήντα εννέα (269) 
Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια εβδομήντα ένα (271) 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα ένα (271) διαμέρι- 
σμα-μαιζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% 
(85,10 τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σα- 
ράνταδύοτ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ- 
κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και 
τον όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 
τ.μ.) που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια εβδομήντα (270) 
Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια εβδομήντα δύο (272) 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα δύο (272) διαμέρι- 
σμα-μαιζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% 
(85,10 τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σα¬ 
ράντα δύοτ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνειχωλ- 
κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και 
τον όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 
τ.μ.) που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια εβδομήντα ένα 
(271) 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) 

Υπ’ αριθμ. τριάντα επτά (37) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό τριάντα επτά (37) τύπου 
3.12Βα αποτελείται από το Ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύ¬ 
τερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους και το 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε και λεβητοστάσιο που εμφαί- 
νονται στο υπ’ αριθ. 11337/3-4.12Βα/Α/1 α/15-10-82 σχέ¬ 
διο κατόψεως Ισογείου (ΡίΙοΙίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια έντεκα (211), και δια¬ 
κόσια δώδεκα (212) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψε¬ 


ως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέ¬ 
διο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια έντεκα (211) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (144%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλιοστά (144%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστήρα και 
το διαμέρισμα 212. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δώδεκα (212) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
ένα τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σα¬ 
ράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171 %ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστήρα και το 
διαμέρισμα 211. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια δεκατρία (213) και 
διακόσια δεκατέσσερα (214) διαμερίσματα που εμφαίνο- 
νταιστο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο 
κατόψεως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6- 
80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ 
αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης 
της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δεκατρία (213) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστήρα και 
το διαμέρισμα 214. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δεκατέσσερα (214) διαμέρισμα 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν ένα τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα 
χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσ¬ 
σερις (4), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), 
λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(188%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστήρα και το 
διαμέρισμα 213. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια δεκαπέντε (215) και 
διακόσια δεκαέξι (216) διαμερίσματα που εμφαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κα- 
τόψεως τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 
σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δεκαπέντε (215) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έν¬ 
δεκα και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα πέντε χιλιοστά (145%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστήρα και 
το διαμέρισμα 216. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δέκα έξι (216) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
ένα τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σα¬ 
ράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστήρα και το 
διαμέρισμα 215. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 


στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3-4.12Βα/ 
Α/3β/14-12-82 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπηρεσίας 
Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών του Ο.Ε.Κ. 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38) 

Υπ’ αριθμ. τριάντα οκτώ (38) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό τριάντα οκτώ (38) τύπου 
3.12Βα αποτελείται από το Ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύ¬ 
τερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους και το 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε και λεβητοστάσιο που εμφαί- 
νονται στο υπ’ αριθ. 11337/3-4.12Βα/Α/Ια/15-10-82 σχέ¬ 
διο κατόψεως Ισογείου (ΡίΙοΙίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια πέντε (205) και διακό¬ 
σια έξι (206) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πέντε (205) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώτ.μ. και90% (78,90τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσ¬ 
σερα χιλιοστά (144%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα τέσσερα χιλιοστά (144%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστήρα και 
το διαμέρισμα 206. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια έξι (206) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. 
και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (1 88%ο) , κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
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Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστήρα και το 
διαμέρισμα 205. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια επτά (207) και δια¬ 
κόσια οκτώ (208) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια επτά (207) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα πέντε χιλιοστά (145 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστήρα και 
το διαμέρισμα 208. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια οκτώ (208) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
ένα τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σα¬ 
ράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και 
συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστήρα και το 
διαμέρισμα 207. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια εννέα (209) και διακό¬ 
σια δέκα (210) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εννέα (209) διαμέρισμα αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 


χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά (159%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστήρα και 
το διαμέρισμα 210. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δέκα (210) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα 
τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστήρα και το 
διαμέρισμα 209. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Βα/Α/3β/14-12-82 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπη¬ 
ρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. 

Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) 

Υπ’ αριθμ. τριάντα εννέα (39) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό τριάντα εννέα (39) τύπου 
3.12Βα αποτελείται από το Ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύ¬ 
τερο (Β), τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους και το 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή είσοδο, κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελκυστή¬ 
ρα, ελεύθερο χώρο ΡίΙοΙίε και λεβητοστάσιο που εμφαί- 
νονται στο υπ’ αριθ. 11337/3-412Βα/Α/1 α/15-10-82 σχέ¬ 
διο κατόψεως Ισογείου (ΡίΙοΐίε) της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. εκατόν ενενήντα εννέα (199) και 
διακόσια (200) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα εννέα (199) διαμέρισμα 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και 90% (78,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
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σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά 
(3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν έν¬ 
δεκα και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα τέσσερα χιλιοστά (144%ο), κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα τέσσερα χιλιοστά ( 144%ο) , λειτ/γίας ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα δύο χιλιοστά (132%ο) και συνορεύ¬ 
ει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. 200 διαμέρισμα του Α' ορόφου της ίδιας 
πολυκατοικίας 39. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια (200) διαμέρισμα αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα τ.μ. 
και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και με 
το υπ’ αριθμ. 199 διαμέρισμα του Α'ορόφου της ίδιας πο¬ 
λυκατοικίας 39. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοι¬ 
νόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ 
ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια ένα (201) και δια¬ 
κόσια δύο (202) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11-82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ένα (201) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώτ.μ. και 90% (78,90τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
και 31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145 %ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
σαράντα πέντε χιλιοστά (145 %ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
με το υπ’ αριθμ. 202 διαμέρισμα του Β' ορόφου της ίδιας 
πολυκατοικίας 39. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δύο (202) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν ένα 
τ.μ. και 90% (101,90 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) 


που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα 
τρία και 75% (143,75τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και με 
το υπ’ αριθμ. 201 διαμέρισμα του Β' ορόφου της ίδιας πο¬ 
λυκατοικίας 39. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινό¬ 
χρηστους χώρους δηλαδή κλιμακοστάσιο, φρέαρ ανελ¬ 
κυστήρα και τα υπ’ αριθ. διακόσια τρία (203) και διακόσια 
τέσσερα (204) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. 11337/3-4.12Βα/Α/2β/15-11 -82 σχέδιο κατόψεως 
τυπικού ορόφου, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6-80 σχέδιο 
γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τρία (203) διαμέρισμα αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
οκτώτ.μ. και90% (78,90τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένδεκα 
και31% (111,31 τ.μ.), ψήφους τρεις (3),ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε 
χιλιοστά (145%ο), κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιοστά (145%ο), λειτ/γίας ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα εννέα χιλιοστά (1 59%ο) και συνορεύει: 

Βόρεια:Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και 
το υπ’ αριθμ. 204 διαμέρισμα του Γ ορόφου της ίδιας πο¬ 
λυκατοικίας 39. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τέσσερα (204) διαμέρισμα απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
ένατ.μ. και 90% (101,90τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά 
(4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σα¬ 
ράντα τρία και 75% (143,75 τ.μ.), ψήφους τέσσερις (4), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), λειτ/γίας 
ανελκυστήρα διακόσια πέντε χιλιοστά (205%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Βόρεια:Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κλιμακοστάσιο, με φρέαρ ανελκυστήρα και το 
υπ’ αριθμ. 203 διαμέρισμα του Γ ορόφου της ίδιας πολυ¬ 
κατοικίας 39. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμα¬ 
κοστασίου και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και 
στέγη που εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 11337/3- 
4.12Βα/Α/3β/14-12-82 σχέδιο κάτοψης δώματος της Υπη¬ 
ρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


11195 


Καθεμία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 "περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας" όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
του ΑΚ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ (40) 

Ο στοίχος σαράντα (40) τύπου 2.12γ περιλαμβάνει τα 
υπ’ αριθ. διακόσια δεκαεπτά (217), διακόσια δεκαοκτώ 
(218), διακόσια δεκαεννέα (219) και διακόσια είκοσι (220) 
διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 11337/ 
2.12γ/ Α/1/8-6-1981 σχέδιο κατόψεων στο υπ’ αριθ. 
11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού 
και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης 
- κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δεκαεπτά (217) διαμέρισμα-μαι- 
ζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύοτ.μ. και55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια δεκαοκτώ (218) 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δεκαοκτώ (218) διαμέρισμα-μαι- 
ζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύοτ.μ. και55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνειχωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια δεκαεπτά (217) 
Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια δεκαεννέα (219). 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δεκαεννέα (219) διαμέρισμα-μαι- 
ζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύοτ.μ. και55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνειχωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια δεκαοκτώ (218) 
Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια δεκαεννέα (219) 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Το υπ’ αριθμ. διακόσια είκοσι (220) διαμέρισμα-μαιζο- 
νέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 τ.μ.) 
και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα δύο 
τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακο- 
στάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον όρο¬ 
φο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) που 
περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια δεκαεννέα (219) 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ (41) 

Ο στοίχος σαράντα ένα (41) τύπου 2.12γ περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθ. διακόσια είκοσι ένα (221), διακόσια είκοσι δύο 
(222), διακόσια είκοσι τρία (223) και διακόσια είκοσι τέσ¬ 
σερα (224), διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.12γ/Α/1/8-6-1981 σχέδιο κατόψεων στο υπ’ αριθ. 
11337/Α2/2-6-80 σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού 
και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης 
- κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια είκοσι ένα (221) διαμέρισμα-μαι- 
ζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύοτ.μ. και 55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνειχωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια είκοσι δύο (222) 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια είκοσι δύο (222) διαμέρισμα-μαι- 
ζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύοτ.μ. και 55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνειχωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια είκοσι ένα (221) 
Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια είκοσι τρία (223) 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια είκοσι τρία (223) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% (85,10 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σαράντα 
δύοτ.μ. και 55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνειχωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και τον 
όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 τ.μ.) 
που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 
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Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια είκοσι δύο (222) 
Νότια: Με το διαμέρισμα διακόσια είκοσι τέσσερα (224) 
Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια είκοσι τέσσερα (224) διαμέρι- 
σμα-μαιζονέτα έχει εμβαδόν ογδόντα πέντε τ.μ. και 10% 
(85,10 τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας σα¬ 
ράντα δύοτ.μ. και 55% (42,55τ.μ.) που περιλαμβάνειχωλ- 
κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και νν.ο. και 
τον όροφο επιφάνειας σαράντα δύο τ.μ. και 55% (42,55 
τ.μ.) που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 

Το διαμέρισμα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι και 
05% (120,05 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα διακόσια είκοσι τρία (223) 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42) 

Ο στοίχος σαράντα δύο (42) τύπου 2.15γ περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθ. διακόσια εβδομήντα επτά (277), διακόσια 
εβδομήντα οκτώ (278), διακόσια εβδομήντα εννέα (279), 
διακόσια ογδόντα (280) διαμερίσματα που εμφαίνονται 
στο υπ’ αριθ. 11337/2.15γ/Α/1/2-5-1981 σχέδιο κατόψε- 
ων-όψεων-τομής, στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-1980 σχέ¬ 
διο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετώντης Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα επτά (277) διαμέρι- 
σμα-μαιζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. 
(103,50 τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας 
Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σα¬ 
λόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και \Λ/.0. και τον Α' όροφο επι¬ 
φάνειας Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμά¬ 
τια, λουτρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 01% (146,01 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα 278 του ιδίου στοίχου. 
Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα οκτώ (278) διαμέρι- 
σμα-μαιζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. 
(103,50 τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας 
Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σα¬ 
λόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και \Ν. Ο. και τον Α' όροφο επι¬ 
φάνειας Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμά¬ 
τια, λουτρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 01% (146,01 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα 279 του ιδίου στοίχου. 


Δυτικά: Με το διαμέρισμα 277 του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα εννέα (279) διαμέρι- 
σμα-μαιζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. 
(103,50 τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας 
Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σα¬ 
λόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και \Α/.0. και τον Α' όροφο επι¬ 
φάνειας Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμά¬ 
τια, λουτρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 01% (146,01 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα 280 του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα 278 του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα (280) διαμέρισμα-μαι- 
ζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. (103,50 τ.μ.) 
και αποτελείται από ισόγειο επιφάνειας Ε=51,75τ.μ. που 
περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζαρία, 
κουζίνα και \Ν. Ο. και τον Α' όροφο επιφάνειας Ε=51,75 
τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λουτρό-νν.Ο. και 
κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι 
και 01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα 279 του ιδίου στοίχου. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ (43) 

Ο στοίχος σαράντα τρία (43) τύπου 2.10γ περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα ένα (281), διακόσια ογδό¬ 
ντα δύο (282), διακόσια ογδόντα τρία (283) και διακόσια 
ογδόντα τέσσερα (284) διαμερίσματα που εμφαίνονται 
στο υπ’ αριθ. 11337/2. ΙΟγ/Α/Ιαάνευ ημερομηνίας σχέδιο 
κατόψεων-όψεων-τομής, στο υπ’ αριθμ. 11337/Α2/2-6- 
1980 σχέδιο γενικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ 
αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-1985 σχέδιο αρίθμησης-κλήρω- 
σης της Υπηρεσίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ., που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα ένα (281) ισόγειο δια¬ 
μέρισμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χωλ, ένα υπνοδωμάτιο, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 
62% (88,62 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστά¬ 
σιο του υπ’ αριθμ. 282 διαμερίσματος του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμ. 283 ισόγειο διαμέρισμα του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα δύο (282) διαμέρισμα 
του Α'ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. και 20% (66,20 
τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, χωλ, ένα υπνοδωμάτιο, 
κουζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χι¬ 
λιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα τρία και 39% (93,39 τ.μ.) και συνορεύει: 
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Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το υπ’ αριθμ. 284 διαμέρισμα του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα τρία (283) ισόγειο δια¬ 
μέρισμα έχει εμβαδόν εξήντα δύο τ.μ. και 82% (62,82 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χωλ, ένα υπνοδωμάτιο, κου¬ 
ζίνα και λουτρό. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και 
62% (88,62 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο υπ’ αριθμ. 281 ισόγειο διαμέρισματου ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Νότια:Με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο κλιμακοστάσιο 
του υπ’ αριθμ. 284 διαμερίσματος του Α' ορόφου του ιδί¬ 
ου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα τέσσερα (284) διαμέρι¬ 
σμα του Α' ορόφου έχει εμβαδόν εξήντα έξι τ.μ. και 20% 
(66,20 τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, χωλ, ένα υπνοδω¬ 
μάτιο, κουζίνα, λουτρό και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τρία χιλιοστά (3%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά ενενήντα τρία και 39% (93,39 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο υπ’ αριθμ. 282 διαμέρισματου Α'ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (44) 

Ο στοίχος σαράντα τέσσερα (44) τύπου 2.15 γ περιλαμ¬ 
βάνει τα υπ’ αριθ. διακόσια ογδόντα πέντε (285), διακόσια 
ογδόντα έξι (286), διακόσια ογδόντα επτά (287), διακόσια 
ογδόντα οκτώ (288) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο 
υπ’ αριθ. 11337/2.15γ/Α/1/2-5-1981 σχέδιο κατόψεων- 
όψεων-τομής στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-1980 σχέδιο γε¬ 
νικής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα πέντε (285) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. (103,50 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας Ε=51,75 
τ.μ. που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τρα¬ 
πεζαρία, κουζίνα και \Λ/.Ο. και τον Α' όροφο επιφάνειας 
Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λου- 
τρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χι¬ 
λιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα έξι και 01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Μετο διαμέρισμα 286του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα έξι (286) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. (103,50 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας Ε=51,75 
τ.μ. που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τρα¬ 
πεζαρία, κουζίνα και \Λ/.Ο. και τον Α' όροφο επιφάνειας 
Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λου- 
τρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτη- 


σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χι¬ 
λιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα έξι και 01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Μετο διαμέρισμα 287του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Μετο διαμέρισμα285του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα επτά (287) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. (103,50 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας Ε=51,75 
τ.μ. που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τρα¬ 
πεζαρία, κουζίνα και \Λ/.0. και τον Α' όροφο επιφάνειας 
Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λου- 
τρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χι¬ 
λιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα έξι και 01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Μετο διαμέρισμα 288του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Μετο διαμέρισμα286του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα οκτώ (288) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. (103,50 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας Ε=51,75 
τ.μ. που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τρα¬ 
πεζαρία, κουζίνα και \Λ/.0. και τον Α' όροφο επιφάνειας 
Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λου- 
τρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χι¬ 
λιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα έξι και 01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα 287 του ιδίου στοίχου. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) 

Ο στοίχος σαράντα πέντε (45) τύπου 2.15γ περιλαμβά- 
νειτα υπ’ αριθ. εκατόν ενενήντα τρία (193), εκατόν ενενή¬ 
ντα τέσσερα (194) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθ. 11337/2.15γ/Α/1/2-5-1981 σχέδιο κατόψεων-όψε- 
ων-τομής, στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-1980 σχέδιο γενι¬ 
κής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 
11337/Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της 
Υπηρεσίας Οικιστικών ΜελετώντηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών 
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα τρία (193) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. (103,50 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας Ε=51,75 
τ.μ. που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τρα¬ 
πεζαρία, κουζίνα και \Λ/.0. και τον Α' όροφο επιφάνειας 
Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λου- 
τρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χι¬ 
λιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα έξι και 01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Μετο διαμέρισμα 194του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) διαμέρι- 
σμα-μαιζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. 
(103,50 τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας 
Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σα- 
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λόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και \Ν.Ο. και τον Α' όροφο επι¬ 
φάνειας Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμά¬ 
τια, λουτρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσε¬ 
ρα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και01% (146,01 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με το διαμέρισμα 193 του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (46) 

Ο στοίχος σαράντα έξι (46) τύπου 2.15γ περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθ. εκατόν ενενήντα ένα (191), εκατόν ενενήντα 
δύο (192) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.15γ/Α/1/2-5-1981 σχέδιο κατόψεων-όψεων-το- 
μής, στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-1980 σχέδιο γενικής διά¬ 
ταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 
σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα ένα (191) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. (103,50 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας Ε=51,75 
τ.μ. που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τρα¬ 
πεζαρία, κουζίνα και \Α/.0. και τον Α' όροφο επιφάνειας 
Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λου¬ 
τρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χι¬ 
λιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα έξι και 01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα 192 του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα δύο (192) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. (103,50 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας Ε=51,75 
τ.μ. που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τρα¬ 
πεζαρία, κουζίνα και 1Λ/.0. και τον Α' όροφο επιφάνειας 
Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λου¬ 
τρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χι¬ 
λιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα έξι και 01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το διαμέρισμα 191 του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (47) 

Ο στοίχος σαράντα επτά (47) τύπου 2.15γ περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθ. εκατόν ενενήντα πέντε (195), εκατόν ενενή¬ 
ντα έξι (196) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.15γ/Α/1/2-5-1981 σχέδιο κατόψεων-όψεων-το- 
μής, στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-1980 σχέδιο γενικής διά¬ 
ταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 
σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τ εχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα πέντε (195) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. (103,50 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας Ε=51,75 
τ.μ. που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τρα¬ 


πεζαρία, κουζίνα και \Ν. Ο. και τον Α' όροφο επιφάνειας 
Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λου¬ 
τρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου Οικοπέδου τέσσερα χι¬ 
λιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα έξι και 01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το διαμέρισμα 196 του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα έξι (196) διαμέρισμα-μαι- 
ζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. (103,50 τ.μ.) 
και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας Ε=51,75 τ.μ. 
που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τραπεζα¬ 
ρία, κουζίνα και \Λ/Ό. και τον Α' όροφο επιφάνειας 
Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λου¬ 
τρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου Οικοπέδου τέσσερα χι¬ 
λιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα έξι και 01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα 195 του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) 

Ο στοίχος σαράντα οκτώ (48) τύπου 2.15γ περιλαμβά¬ 
νει τα υπ’ αριθ. εκατόν ενενήντα επτά (197), εκατόν ενε¬ 
νήντα οκτώ (198) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ 
αριθ. 11337/2.15γ/Α/1/2-5-1981 σχέδιο κατόψεων-όψε- 
ων-τομής, στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-1980 σχέδιο γενι¬ 
κής διάταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/ 
Α/9β/26-6-85 σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρε¬ 
σίας Οικιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών του Ο.Ε.Κ. και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα επτά (197) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. (103,50 
τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας Ε=51,75 
τ.μ. που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, σαλόνι, τρα¬ 
πεζαρία, κουζίνα και \Ν. Ο. και τον Α' όροφο επιφάνειας 
Ε=51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, λου¬ 
τρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χι¬ 
λιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν σαράντα έξι και 01% (146,01 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με το διαμέρισμα 198 του ιδίου στοίχου. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα οκτώ (198) διαμέρισμα- 
μαιζονέτα έχει εμβαδόν εκατόν τρία και 50% τ.μ. 
(103,50 τ.μ.) και αποτελείται από το ισόγειο επιφάνειας 
Ε = 51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει χωλ-κλιμακοστάσιο, 
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και \Ν.Ο. και τον Α' όροφο 
επιφάνειας Ε = 51,75 τ.μ. που περιλαμβάνει δύο υπνο¬ 
δωμάτια, λουτρό-νν.Ο. και κλιμακοστάσιο. Έχει ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και 01% (146,01 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με το διαμέρισμα 197 του ιδίου στοίχου. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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ΣΤΟΙΧΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (49) 

Ο στοίχος σαράντα εννέα (49) τύπου 2.18γ περιλαμβά¬ 
νει τα υπ’ αριθ. εκατόν ογδόντα επτά (187), εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ (188), εκατόν οδόντα εννέα (189), εκατόν ενενή¬ 
ντα (190) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.18γ/Α/1 γ/7-10-1982 σχέδιο κατόψεων-όψεων-το- 
μής, στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-1980 σχέδιο γενικής διά¬ 
ταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 
σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα επτά (187) ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα έχει εμβαδόν ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χωλ, δύο υπνοδωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαεπτά και 
51% (117,51 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα 189 του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα οκτώ (188) διαμέρισμα 
του Α' ορόφου έχει εμβαδόν ογδόντα έξι τ.μ. και 70% 
(86,70 τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία, χωλ- 
κλιμακοστάσιο, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό- 
νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και 31% 
(122,31 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα 190 του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα εννέα (189) ισόγειο δια¬ 
μέρισμα έχει εμβαδόν ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30 
τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, χωλ, δύο υπνοδωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαε¬ 
πτά και 51% (117,51 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα 187 του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα (190) διαμέρισμα του Α' 
ορόφου έχει εμβαδόν ογδόντα έξι τ.μ. και 70% (86,70 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία, χωλ-κλιμακο- 
στάσιο, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό-νν.ο. Έχει 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και 31% (122,31 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα 188 του ιδίου στοίχου. 

ΣΤΟΙΧΟΣ: ΠΕΝΗΝΤΑ (50) 

Ο στοίχος πενήντα (50) τύπου 2.18γ περιλαμβάνει τα υπ’ 
αριθ. εκατόν ογδόντα τρία (183), εκατόν ογδόντα τέσσερα 
(184), εκατόν οδόντα πέντε (185), εκατόν ογδόντα έξι 
(186) διαμερίσματα που εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. 
11337/2.18γ/Α/1 γ/7-10-1982 σχέδιο κατόψεων-όψεων-το- 


μής στο υπ’ αριθ. 11337/Α2/2-6-1980 σχέδιο γενικής διά¬ 
ταξης του οικισμού και στο υπ’ αριθμ. 11337/Α/9β/26-6-85 
σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης της Υπηρεσίας Οικιστικών 
Μελετών της Διεύθυνσης Τ εχνικών Υπηρεσιών του Ο. Ε. Κ. 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα τρία (183) ισόγειο διαμέ¬ 
ρισμα έχει εμβαδόν ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30 τ.μ.) 
και αποτελείται από σαλόνι, χωλ, δύο υπνοδωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαεπτά και 
51% (117,51 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα 185 του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) διαμέρι¬ 
σμα του Α' ορόφου έχει εμβαδόν ογδόντα έξι τ.μ. και 70% 
(86,70 τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία, χωλ- 
κλιμακοστάσιο, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα και λουτρό- 
νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και 31% 
(122,31 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με το διαμέρισμα 186 του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα πέντε (185) ισόγειο δια¬ 
μέρισμα έχει εμβαδόν ογδόντα τρία τ.μ. και 30% (83,30 
τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, χωλ, δύο υπνοδωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό-νν.ο. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τρία χιλιοστά (3%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαε¬ 
πτά και 51% (117,51 τ.μ.) και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα 183 του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα έξι (186) διαμέρισμα του 
Α' ορόφου έχει εμβαδόν ογδόντα έξι τ.μ. και 70% (86,70 
τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία, χωλ-κλιμα- 
κοστάσιο, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα λουτρό-νν.ο. Έχει 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4%ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και31% (122,31 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

Βόρεια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ανατολικά: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά: Με το διαμέρισμα 184 του ιδίου στοίχου. 

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1. Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, τον 
στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία, τον τύπο της κατοι¬ 
κίας, την θέση αυτής και τον αριθμό των δωματίων, το εμ¬ 
βαδόν αυτής, το εμβαδόν της αποθήκης που ενδεχομέ¬ 
νως αντιστοιχεί σ’ αυτή, τα ποσοστά που αντιστοιχούν σ’ 
αυτή σε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και 
ψήφους και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε μ2 επί του οι¬ 
κοπέδου. 

2. Το σχέδιο γενικής διατάξεως στο οποίο εικονίζεταιτο 
όλο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράσθηκε από τον Ο.Ε.Κ., 
το τμήμα αυτού που διατέθηκε για δημόσιους και κοινό- 
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χρηστούς χώρους, τα τμήματα αυτού που απαρτίζουν το 
οικόπεδο του Οικισμού, οι χώροι του οικοπέδου του Οικι¬ 
σμού που καταλαμβάνονται από τους σαράντα εννέα (49) 
στοίχους, οι χώροι που καταλαμβάνονται από κάθε μία 
κατοικία κάθε στοίχου και τα τμήματα του οικοπέδου του 
Οικισμού που ανήκουν κατ’ αποκλειστική χρήση σε κάθε 
κατοικία. 

3. Τα σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών. 

Όλα τ’ ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλου που έχει 
κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Ιωαννίνων Ευθύμιο Πα- 
παγεωργίου και έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμ. 26.296/8-4- 
2003 πράξη αυτού. 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός που διέπειτις σχέσειςτων συνιδιοκτητών 
του παρόντος οικισμού και περιλαμβάνει: α) τον Γενικό 
Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε σχέση με 


τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους του όλου 
οικισμού και β) τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτητών 
κάθε πολυκατοικίας ή στοίχου. 

Καταρτίσθηκαν δυνάμει των υπ’ αριθμ. 23/19-3-1976 και 
87/15-11-1977 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ο.Ε.Κ. και δημοσιεύτηκαν στα υπ’ αριθμ. 441/5-4-1976, 
1296/16-12-1977 και 839/27-9-1978 φύλλα της Εφημερί¬ 
δας της Κυβερνήσεως (τεύχος Β') αποτελούν δε αναπό¬ 
σπαστο μέρος της παρούσης πράξης συστάσεως οριζο¬ 
ντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού και αντίγραφα των άνω 
Φ.Ε.Κ. πρέπει να μεταγραφούν με την παρούσα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝ. ΑΣ Η Μ ΑΚΟ Π Ο ΥΛΟΣ 
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